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全 书 共 分 七 大 部 分 ， 主 要 介绍 液晶 电视 ( LCD. LED 液晶 电 
W) 维修 良 方 ( 易 损 元 器 件 、 故 障 特征 、 易 开 焊 点 等 )， 液 晶 电 视 通 
用 和 专用 元 器 件 参 数 、 器 件 实物 、 器 件 内 部 结构 、 器 件 封装 图 (СЕ 
点 体现 液晶 电视 通用 元 器 件 ) ， 液 晶 电视 РС 密码 、 液 晶 电 视 维修 实 
例 速 查 ， 液 晶 电 视 装 机 和 拆 机 技巧 ， 液 晶 电 视 电 气 电路 参考 图 和 液晶 
电视 拆 机 实物 图 。 

本 书 适合 液晶 电视 专业 维修 技术 人 员 、 初 学 维修 人 员 、 业 余 维 修 
人 员 、 上 门 维修 人 员 ， 售 后 服务 人 员 ， 职 业 培 训 学 校 师 生 ， 新 农村 建 
设 技能 培训 学 员 及 爱好 者 阅读 。 也 可 作为 液晶 电视 维修 实体 企业 、 网 
络 会 员 制 企业 、 维 修 协 会 的 内 部 参考 书 。 
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第 2 版 前 言 


《液晶 电视 维修 一 线 资料 速 查 速 用 》 自 2012 年 4 月 出 版 以 来 ， 得 到 了 广大 读 
者 的 肯定 和 厚爱 ， 其 间 一 些 热心 读者 提出 了 宝贵 的 修订 意见 和 建议 ， 在 此 谨 表 谢 
=! 随 着 新 型 液晶 电视 的 不 断 推 出 ， 又 出 现 了 许多 新 型 液晶 电视 的 新 型 故障 和 在 
用 液晶 电视 的 新 故障 及 液晶 电视 专用 新 型 元 器 件 等 一 线 资 料 ， 为 了 方便 读者 在 最 
短 的 时 间 得 到 最 新 的 一 线 维修 资料 ， 故 对 《液晶 电视 维修 一 线 资 料 速 查 速 用 》 进 
行 修订 。 

本 书 在 第 1 版 的 基础 上 ， 删 除了 相对 过 时 的 部 分 LCD 液晶 电视 及 旧 品 牌 、 旧 
型 号 的 相关 资料 ， 增 加 了 新 型 LED 液晶 电视 ， 特 别 是 进口 LED 液晶 电视 的 故障 
速 查 、 液 晶 电 视 专用 数字 芯片 和 新 型 号 晶体 管 等 资料 ， 还 增加 了 LED 液晶 电视 机 
心 的 总 线 进 入 方法 和 调整 密码 、 典 型 电路 原理 图 和 实物 图 。 修 订 后 ， 本 书 基 本 上 
涵盖 了 在 用 和 新 型 液晶 电视 机 的 维修 一 线 资料 。 和 希望 本 书 的 再 版 ， 能 给 广大 读者 
提供 更 多 更 全 面 的 参考 内 容 ， 同 时 带 来 更 大 的 收获 。 

参加 本 书 修订 的 作者 还 有 : ARE, KAP, KIE, HXW, EAM, ЖЕ 
兰 、 陈 金 桂 、 张 美 兰 、 王 娇 、 刘 轮 、 刘 玉 华 、 刘 桂 华 、 张 健 梅 、 张 新 衡 、 张 新 
平 、 梁 红 梅 、 胡 红 娟 、 刘 运 和 、 陈 秋 玲 等 同志 ， 在 此 表示 感谢 ! 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 还 可 能 存在 一 些 不 足 和 错漏 之 处 ， 恳 请 广大 读者 继 
续 不 音 赐教 ， 以 待 重印 时 修正 。 
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编著 者 


第 1 版 前 言 


对 于 广大 液晶 电视 维修 人 员 ， 特 别 是 没有 维修 经 验 的 初学 维修 人 员 来 说 ， 资 
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维修 的 实用 经 验 ， 将 各 种 液晶 电视 所 需要 的 重要 维修 良 方 、 快 修 实 例 、 拆 机 步 
怠 、 器 件 参 数 、 维 修 数 据 、 电 器 密码 和 实物 图 样 汇编 成 册 ， 让 液晶 电视 维修 人 员 
掌握 大 量 的 一 线 维修 经 验 和 维修 资料 ， 将 会 大 大 降低 液晶 电视 维修 的 难度 。 本 书 


区 从 多 种 渠道 收集 、 购 买 、 翻 译 各 种 液晶 电视 的 珍贵 资料 ， 加 上 同行 








的 出 版 也 将 解决 广大 液晶 电视 维修 人 员 资 料 太 少 的 困难 。 








全 书 在 内 容 的 安排 上 ， 以 通病 良 方 、 器 件 参 数 为 重点 ， 在 机 型 的 选择 上 ， 既 











以 品牌 机 为 主 ， 又 涉及 杂牌 机 ， 既 顾及 故障 初 发 期 的 次 新 机 型 ， 又 大 量 列举 了 目 
前 流行 的 新 品牌 ， 做 到 该 详 则 详 、 该 略 则 略 、 内 容 全 面 、 形 式 新 疾 、 图 文 并 成。 











的 不 同 ， 
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书 所 测 数 据 ， 如 未 作 特 殊 说 明 ， 均 采用 MF-47 型 指针 式 万 用 表 和 DT9205A Ж 
万 用 表 测 得 。 

值得 指出 的 是 ， 本 书 所 介绍 的 液晶 电视 元 器 件 测 试 数据 由 于 测试 条 件 和 环境 
能 存在 较 大 差异 ， 读 者 应 结合 实测 情况 参考 应 用 。 另 外 ， 因 各 厂家 资 




















料 中 所 给 出 的 电路 图 形 符号 、 文 字符 号 等 不 尽 相 同 ， 为 了 便于 读者 结合 实物 维 





修 ， 本 书 未 做 完全 统一 ， 冤 请 读者 谅解 ! 





本 书 在 编写 和 出 版 过 程 中 ， 得 到 了 机 械 工业 出 版 社 领导 和 编辑 的 热情 支持 和 
帮助 。 张 新 春 、 张 利平 、 陈 金 桂 、 刘 轮 、 刘 淑 华 、 王 光 玉 、 王 娇 、 刘 和 运 和 、 陈 秋 


玲 、 刘 桂 华 、 


新 衡 、 张 冬 生 、 














KZ, яаж, ЕФ. хи. ARZ, KE, RAW, K 


E 灿 等 同志 也 参加 了 部 分 内 容 的 编写 工作 ， 值 此 成 书 之 际 ， 向 这 


NJ 











些 领导 、 编 辑 一 并 表示 深情 致谢 ! 
由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 娠 请 广大 读者 不 音 赐 教 ， 以 待 





我 们 重印 时 修正 。 











编著 者 
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第 1 曹 维修 民 方 


【问答 1】 维修 液晶 电视 有 哪些 诊断 方法 ? 


随 着 液晶 电视 技术 的 不 断 更 新 ,液晶 电视 出 现 的 故障 傅 显 复杂 。 发 生 故 障 后 ， 能 
否 选用 合适 的 诊断 方法 是 能 否 顺利 排除 故障 的 关键 。 液 晶 电 视 故 障 的 诊断 方法 很 多 ， 
但 就 其 过 程 而 言 ， 还 是 比较 复杂 的 ， 因 此 维修 人 员 在 掌握 基本 方法 的 同时 ， 应 努力 外 
研 新 技术 ， 以 适应 不 断 高 速 发 展 的 高 新 技术 的 需要 。 

液晶 电视 故障 的 常用 诊断 方法 如 下 : 

(1) 观察 法 

液晶 电视 出 现 故障 后 ， 通 过 对 导线 和 液晶 电视 组 件 可 能 产生 的 高 温 、 骨 烟 ， 甚 至 
EEKE, BWARRE, АР ( 闻 气 味 ) 来 发 现 较为 浅显 的 故障 部 位 。 

(2) 触摸 法 

用 手 触摸 液晶 电视 组 件 的 表面 ， 根 据 温度 的 高 低 进行 故障 诊断 。 液 晶 电视 组 件 正 
常 工 作 时 ， 应 有 合适 的 工作 温度 ， 若 温度 过 高 或 过 低 ， 将 意味 着 有 故障 。 

(3) 短路 法 

当 低 压 电 路 开路 时 ， 用 导线 或 螺钉 旋 具 等 将 某 一 线路 或 局 部 短路 ， 以 检验 和 确定 
故障 部 位 。 对 于 现代 的 液晶 电视 而 言 ， 应 慎 用 短路 法 来 诊断 故障 ， 以 防止 短路 时 因 瞬 
间 电 流 过 大 而 损坏 液晶 电视 。 

(4) 机 件 更 换 法 

对 于 难以 诊断 且 故 障 涉及 面 较 大 的 故障 ， 可 利用 更 换 机 件 的 方法 以 确定 或 缩小 故 
障 范围 。 如 高 压 火 花 弱 ， 若 怀疑 是 电容 器 故障 时 ， 可 换 用 良好 的 电容 器 进行 试 火 ， 若 
火花 变 强 ， 说 明 原 电容 器 损坏 ， 否 则 应 继续 查找 。 

(5) 仪表 检测 法 

利用 万 用 表 、 集 成 电路 测试 仪 等 仪表 ， 对 液晶 电视 组 件 进 行 检测 ， 以 确定 其 技术 
状况 。 对 现代 液晶 电视 来 说 ， 仪 表 检 测 法 有 省 时 、 省 力 和 诊断 准确 的 优点 ， 但 要 求 操 
作者 必须 具备 熟练 应 用 仪表 的 技能 ， 以 及 能 准确 把 握 液 晶 电 视 组 件 的 原理 和 标准 
资料 。 
【问答 2】 液晶 电视 电源 指示 灯亮 但 不 能 开机 ， 如 何 检修 ? 

出 现 电 源 指示 灯亮 但 不 能 开机 故障 时 ， 先 按 以 下 两 步 进行 检修 : 

І) 检查 遥控 器 POWER 键 或 面板 POWER 键 是 否 正 常 。 两 者 均 损坏 的 情况 比较 
少见 。 

2) 检查 遥控 器 接收 板 ( 见 图 1-1) 是 否 异 常 或 遥控 器 是 否 异 常 。 

经 过 以 上 检查 ， 若 电路 正常 ， 则 去 掉 机 心 板 ， 进 入 维修 模式 ， 单 独 给 模 组 通电 进 
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Tu F; 

1) 如 果 模 组 可 以 正常 点 亮 ， 
则 为 机 心 板 故 障 ,更 换 机 心 板 
即 可 。 $ 

2) 如 果 模 组 无 法 正常 点 亮 ， Е: пораи ад 
则 可 能 是 模 组 有 故障 ， 则 根据 逻辑 э 
板 进行 以 下 检查 

O 车 逻辑 板 指示 灯 不 亮 ， 则 说 
明 低 压 电 路 存在 故障 ， 重 点 检查 电 
源 板 ， 可 用 通用 电源 板 代 换 进 行 。 图 1-1 MTK8201 高 清 液晶 电视 寺 控 接收 板 
TA, 

O 若 逻 辑 板 指示 灯 先 亮 后 灭 ， 则 说 明 高 压板 存在 故障 ， 重 点 检查 输出 电 奈 是否 
正常 ， 若 正常 则 更 换 X 驱动 板 ， 若 不 正常 ， 则 更 换 Y 驱动 板 。 

@ 若 逻 辑 板 指示 灯 一 直 亮 ， 则 说 明 逻 辑 板 存在 故障 ， 更 换 刘 辑 板 。 


【问答 3】 液晶 电视 不 能 开机 ， 电 源 指示 灯 也 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


1) 检查 电源 插头 是 否 两 端 都 紧密 结实 地 插入 插座 内 。 

2) 电源 开关 是 否 开启 。 

3) 电源 熔 丝 是 否 熔断 。 

4) 电源 线 是 否 断 线 。 

在 确定 以 上 都 没有 问题 时 ， 则 用 液晶 电视 通用 电源 板 ( 见 图 1-2， 这 里 以 32in® 


° 











图 1-2 32in 以 下 液晶 电视 通用 电源 板 











О lin=0.0254m, 
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以 下 液晶 电视 通用 电源 板 为 例 ) 进行 代 换 。 指 示 灯 仍 不 亮 ， 则 说 明 故 障 在 机 心 板 供 
电 电 源 ， 若 电源 板 均 正常 ， 则 检查 主板 。 


【问答 4】 液晶 电视 出 现 “ 三 无 ”， 如 何 检修 ? 


平板 液晶 电视 出 现 “三 无 ”( 无 光栅 、 无 伴音 、 无 图 像 ) 故障 的 原因 是 由 于 主 开 
关 电 源 未 能 输出 12V 直流 电压 。 检 查 时 ， 先 通电 开机 ， 通 过 观察 红色 指示 灯 是 否 发 
亮 和 发 光 强 弱 来 判断 主 电 源 的 工作 状态 。 

(1) 指示 灯 不 发 光 

指示 灯 不 发 光 ， 一 般 是 电源 集成 电路 损坏 或 未 能 起 振 工 作 所 致 。 应 先 检 查 伦 断 需 
ETAD; 若 已 熔断 ， 则 检测 整流 滤波 电路 (ILE 1-3， 这 里 以 创维 37in 液晶 电视 电 
源 板 整 流 滤 波 局 部 电路 为 例 ) 有 无 元 带 件 损坏 ; 开关 变压器 〈 见 图 1-4， 这 里 以 创维 
37i 液晶 电视 电源 板 开关 变压器 为 例 ) 是 否 存在 短路 ; 若 更 换 损 坏 的 元 器 件 后 ， 故 








852.066866-69 
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图 1-4 创维 37in 液晶 电视 电源 板 开关 变压器 
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障 仍 不 能 排除 ， 则 可 能 是 电源 集成 电路 内 部 损坏 ， 应 用 同型 号 的 集成 电路 进行 更 换 。 

(2) 指示 灯 发 光正 常 

指示 灯 发 光正 常 ， 可 在 电源 集成 电路 加 上 16V 维修 电压 ， 看 电源 能 否 起 振 ; + 
电源 能 起 振 ， 则 检查 电源 电路 中 的 开关 管 、 启 动 电阻 是 否 损坏 ; 阁 电 源 仍 不 能 起 振 ， 
则 可 判断 为 电源 厚 膜 块 ( 见 图 1-5， 这 里 以 创维 42LO1HF47LO1HF 液晶 电视 电源 板 电 
源 厚 膜 块 为 例 ) 本 身 损坏 ， 应 用 同型 号 集成 电路 更 换 。 

(3) 指示 灯 发 光 很 暗 

指示 灯 发 光 很 暗 ， 应 先 检查 电源 12V 输出 是 否 正 常 ; 若 低 于 正常 值 ， 则 说 明 开 
关 电 源 工 作 在 窄 脉冲 激励 状态 。 应 重点 检测 光 耦 合 器 〈 见 图 1-6， 这 里 以 创维 37in Ж 
唱 电 视 电 源 板 光 耦 合 器 为 例 ) 和 误差 放大 器 是 否 不 良 若 光 耦合 器 、 误 差 放 大 器 均 
无 异常 ， 则 可 能 是 放大 电路 中 的 某 一 电阻 变 值 ， 应 用 同型 号 电阻 更 换 。 


























图 1-5 创维 42LO01HF47LO1HF 液晶 图 1-6 创维 37in 液晶 电视 





电视 电源 板 电 源 厚 膜 块 电源 板 光 耦 合 器 








【问答 5】 液晶 电视 出 现 “ 白 屏 ” 故 障 ， 如 何 检修 ? 


“ 白 屏 ”是 指 整 个 屏幕 呈现 很 亮 的 白光 栅 。 出 现 白 屏 故障 时 通常 不 用 换 主板 ， 可 
先 直接 代 换 逻辑 板 ， 若 故障 依旧 ， 则 判断 液晶 屏 本 身 故 障 。 具 体检 修 方法 如 下 : 

1) 出 现 白 屏 故障 时 ， 若 电源 指示 灯 可 以 变换 颜色 ， 则 说 明 主 板 工作 正常 ， 应 检 
查 主板 信号 输出 到 屏 的 连接 线 是 否 接触 不 良 ， 检 查 主 板 各 个 工作 点 的 电压 是 否 正常 
ОООО СЕИ 号 和 时 钟 输入 /输出 信号 

否 正常 。 

2) 出 现 白 屏 故 障 时 ， 若 电源 指示 灯 无 反应 或 不 亮 ， 则 说 明 主 板 工作 异常 ， 应 检 
查 主板 各 工作 点 的 电压 是 否 正 常 [包括 EPROM ( 电 可 擦 可 编程 只 读 存储 器 ) 的 电 
压 、 复 位 电压 、CPU 电压 ] ， 检 查 CPU 各 脚 与 主板 的 接触 是 否 良 好 ， 检 查 主板 芯片 和 
CPU 是 否 工 作 正常 ， 必 要 时 替换 CPU 或 对 CPU 进行 重新 烧 录 。 


【问答 6】 液晶 电视 出 现 “ 黑 屏 ” 故障， 如 何 检修 ? 


屏幕 亮 需 满足 两 个 条 件 : 第 一 ， 电 源 板 至 背光 板 要 有 24V 电压 ; 第 二 ，BLKON/ 
OFF 启动 引 脚 要 有 3.3V/4.95V 电压 。 若 测 得 24V 电压 异常 时 ， 则 判断 电源 板 故 障 。 
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Æ BLK 端 无 电压 ， 则 判断 主板 故障 。 若 有 上 述 两 个 电压 却 还 出 现 黑屏 ， 说 明 是 背光 
板 和 液晶 屏 本 身 的 故障 。 具 体检 修 方法 如 下 : 

1) 出 现 黑屏 故障 时 ， 若 电源 指示 灯 不 亮 ， 则 说 明 主 板 工 作 异 常 ， 用 万 用 表 测 量 
各 主要 工作 电压 是 否 正 常 ， 检 查 熔 丝 是 否 熔断 ， 用 电阻 挡 测 量 各 主要 电源 工作 点 有 无 
短路 ， 检 查 МСО 是 否 存在 故障 。 

2) 出 现 黑屏 故障 时 ， 若 电源 指示 灯亮 ， 则 说 明 背 光板 工作 异常 ， 检 查 主 板 到 背 
光板 的 连接 有 无 接触 不 良 ， 检 查 液晶 屏 工作 电压 是 否 正 常 ( 若 无 电 压 或 电压 过 低 ， 
应 检查 CPU 输出 电 平 及 晶体 管 工作 状态 是 否 正 常 ) ， 检 查 液晶 屏 工 作 电源 控制 电路 。 


【问答 7】 液晶 电视 出 现 “花屏 ”故障 ， 如 何 检修 ? 


液晶 彩电 出 现 花屏 故障 时 ， 需 测量 主板 时 钟 输出 是 否 正 常 ; 检查 主板 信号 RGB 
由 输入 到 主 芯 片 部 分 电路 有 无 虚 焊 / 短 路 故障 ， 电 容 电阻 有 无 错 值 ;检查 主板 信号 答 
出 到 屏 的 连接 座 部 分 电路 有 无 虚 焊 /短路 故障 。 

【提示 】 奉 上 述 情况 均 正常 ， 则 需 替换 液晶 屏 


【问答 8] атаны 


液晶 彩电 无 信号 分 两 种 情况 : 第 一 ， 通 电 后 出 现 无 输入 信号 ; 第 二 ， 通 电 后 出 现 
超出 显示 。 两 种 情况 检修 方法 如 下 : 

1) 出 现 无 输入 信号 时 ， 应 检查 信号 电缆 连接 是 否 正常 ;检查 主板 由 行 场 输入 到 
反 相 器 输出 再 到 主 芯 片 部 分 电路 有 无 虚 焊 /短路 故障 ; 检查 主板 各 工作 点 电压 是 否 
正常 。 

2) 出 现 超出 显示 时 ， 应 检查 处 理 器 输入 信号 是 否 超出 范围 ; 检查 主板 各 个 工作 
点 的 电压 。 


【问答 9】 液晶 电视 画面 闪 动 ， 如 何 检修 ? 
液晶 彩电 出 现 画面 闪 故 障 时 ， 用 自动 调节 或 手动 调节 的 方式 进行 “相位 ”调节 ， 
观察 能 否 调 好 ; 检查 主板 各 个 工作 点 的 电压 是 否 正 常 ， 检查 锁 相 回路 电容 电阻 有 无 错 
值 ; 检查 主板 由 行 场 输入 到 反 相 器 输出 再 到 芯片 部 分 电路 有 无 虚 焊 /短路 故障 。 
【问答 10】 液晶 电视 无 字符 ， 如 何 检 修 ? 
液晶 彩电 出 现 无 字符 故障 时 ， 应 测 主板 至 逻辑 板 供电 是 否 正常 ， 检 查 逻 辑 板 本 身 
否 不 良 ; 检查 液晶 屏 本 身 是 否 故障 ， 检查 主板 是 否 故 障 。 
【问答 11】 液晶 电视 有 重 影 ， 如 何 检 修 ? 


液晶 彩电 出 现 重 影 故障 时 ， 应 检查 输入 信号 是 否 正常 ， 检 查 信号 电缆 是 否 不 合 规 
格 ; 检查 主板 УСА 座 有 无 虚 焊 / 连 焊 故 障 ; 检查 主板 由 信和 号 输入 到 芯片 部 分 电路 有 无 
虚 焊 /短路 ; 检查 主 蕊 片 是 否 有 故障 。 

























































































































































































































































































































































































第 1 节 集成 电路 












































































































































1. 24LC32A 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
РПІР/501С/Т55ОР/М5ОР | TSSOP 
1 3 АО 地 址 输入 1. 封装 :采用 8 脚 PDIP/S0IC/ 
2 4 А1 地 址 输入 TSSOP/MSOP 与 8 脚 TSSOP 封装 
2. 用 途 :32kbit РС 串 行 E2 PROM 
3 5 A2 地 址 输入 3. 应 用 领域 :采用 8 脚 PDIP 的 应 
4 6 Vss 地 用 在 TCL LCD40B03-P 液晶 电视 上 
5 7 SDA 串 行 数据 4. 关键 参数 :Vcc 引 脚 电压 范围 
Р 8 егі. 串 行 时 钟 为 2.5 ~5. 5V ,Vcc 引 脚 最 大 极限 电 
压 为 6.5V 
7 | W 写 保护 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-1 
8 2 Vcc 电源 所 示 
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Vss O> 检测 放大 器 
j / 写 控制 
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2-1 24LC32A 引 脚 排列 及 内 部 框 





























































































































































































































2. 74HC14D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 1A 数据 输入 
2 1Y 数据 输出 
3 2A 数据 输入 
4 2Ү 数据 输出 
5 3A 数据 输入 
6 3Y 数据 输出 
该 集成 电路 为 十 六 进 制 反 相 
7 GND 地 施 密 特 触发 器 , 应 用 在 LG RT- 
8 4Ү 数据 输出 44NA41 ТТЕ В LG 42LC2RR 
液晶 电视 上 
9 4A 数据 输入 
10 5Ү 数据 输出 
11 5А 数据 输入 
12 6Y 数据 输出 
13 6A 数据 输入 
14 Vec 电源 
3. 74HC4052 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 2Y0 独立 输入 /输出 
2 2Y2 独立 输入 /输出 
3 27, 公共 输入 /输出 
4 2Y3 独立 输入 /输出 
5 20 独立 输入 /输出 1. 封装 :采用 16 脚 SO 封装 
6 E 使 能 输入 2. 用 途 : 数 字 2 x4 视频 选择 
7 Ук 负电 源 电压 не е 
3. 应 用 领域 .TCL 液晶 电视 、 
8 CND 地 海信 液晶 电视 (TLM37V88P ) 
9 51 选择 逻辑 输入 等 液晶 电视 上 
TERTE 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
10 50 选择 逻辑 输入 2542 ұ5У 
11 1Y3 独立 输入 /输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
X] 2-2 所 示 
12 1Y0 独立 输入 /输出 кее 
13 17 公共 输入 /输出 
14 1ҮІ 独立 输入 /输出 
15 1Y2 独立 输入 /输出 
16 Vec 电源 











74HC4052 




































































GND VEE 


图 2-2 74HC4052 引 脚 排列 及 内 部 框 
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4. 74HC4053D 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 f R 
1 2Y1 2 个 自主 的 输入 /输出 1 
2 2Y0 2 个 自主 的 输入 /输出 0 
3 3Y1 3 个 自主 的 输入 /输出 1 
4 37 3 个 通用 输入 /输出 该 集成 电路 为 三 路 2 通道 模 
5 i 3 个 自主 的 输入 /输出 0 2. 2. 
6 Е 使 能 输入 (LC4.1A AA) 液 晶 电 视 上 
7 VEE 负电 源 电压 
8 GND 地 
9 S3 选择 输入 3 


















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
10 52 选择 输入 2 
11 51 选择 输入 1 
12 1Y0 1 个 自主 的 输入 /输出 0 该 集成 电路 为 三 路 2 通道 模 
13 1Y1 1 个 自主 的 输入 /输出 1 2... 
14 17. 1 个 公共 输入 /输出 (LC4.1A AA) 液 晶 电 视 上 
15 22 2 个 公共 输入 /输出 
16 Усс 电源 
5. 741,У126 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 | ш & W 
1 10E 双向 输入 与 输出 4.01 7. 61/8. 22 
2 1А 数据 输入 3.81 7.22/8.81 
3 1Y 数据 输出 3.51 3. 61/6. 41 
4 20Е 双向 输入 与 输出 0 6.81/7.61 
засаа а ТЕО е o 
6 2Y 数据 输出 1.61 3. 61/6. 41 2. 用途: 四 缓冲 器 /电路 驱 
7 GND | 地 0 0/0 Зр) 
3. 应 用 领域 :电视 
8 3Y 数据 输出 0.32 3. 81/6. 41 4. 关键 参数 ;Vec B| Ж 
9 3A 数据 输入 2.61 1.32/1.32 | 为 1~3.3( 典 型 值 ) ~5.5V 
10 30E 双向 输入 与 输出 0 6.22/7.61 ы 5 d 
11 4Y 数据 输出 2.51 3. 81/6. 61 
12 4А 数据 输入 1:52. 7. 81/9. 22 
13 40E 双向 输入 与 输出 1.52 7.61/10.51 
14 Vec 电源 3.31 0.41/0.31 
6. 741.У4052 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 2Y0 自主 的 输入 /输出 
2 2Y2 自主 的 输入 /输出 
3 27 公共 的 输入 /输出 该 集成 电路 为 声音 切换 芯 
4 2Y3 自主 的 输入 /输出 
5 2Y1 自主 的 输入 /输出 图 如 图 2-3 所 示 
6 Е 输入 控制 ( 低 电 平 有 效 ) 
7 VEE 负极 电压 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
8 GND 
9 51 对 输入 
10 50 择 输入 
" 1Y3 自主 的 输入 /输出 该 集成 电路 为 声音 切换 总 
masupa" 片 ,应 用 在 海信 TLM5229P、 
12 L АУ TLM4729P 液晶 电视 上 ,内 部 框 
13 1Z \ 共 的 输入 /输出 图 如 图 2-3 所 示 
14 1Y1 自主 的 输入 /输出 
15 1Y2 自主 的 输入 /输出 
16 Vec 电源 
13 
12 
14 
10 15 
11 
9 
逻辑 电 平 
转换 1 
6 5 
9; 
4 
3 
2-3 ”74LV4052 ру ИЕК 
7. 74LVC14APW 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 1А 数据 输入 该 集成 电路 为 六 角 反 相 施 密 
2 1Y 数据 输出 特 触发 需 ,应 用 在 飞利浦 
Ен 数据 输入 42РЕ7320/93 液晶 电视 上 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж È 
4 2Ү 数据 输出 
5 3A 数据 输入 
6 3Y 数据 输出 
7 GND 地 
` ay ан 该 集成 电路 为 六 角 反 相 施 密 
9 4A 数据 输入 特 触 发 器 ,应 用 在 飞利浦 
1б pa 数据 输出 42PF7320/93 液晶 电视 上 
11 5A 数据 输入 
12 6Y 数据 输出 
13 6A 数据 输入 
14 Үсе 电源 
8. AD9883A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж E 
1 GND 也 
2-9 |GREEN0 ~GREEN7 | ”数字 绿 基色 信号 输出 
10 GND 也 
11 V33 输出 端口 工作 电源 
12-19 BLUEO ~ BLUE7 数字 蓝 基色 信号 输出 
20,21 GND 也 
22 ,23 V33 输出 端口 工作 电源 
24,25 GND 也 
26 ,27 AVDD 模拟 电源 
28 GND 也 AD9883 是 AD 公司 推出 的 
29 COAST 锁 相 控制 脉冲 输入 B 2. 
30 HSYNC 模拟 行 同步 信号 输入 电视 上 
31 VSYNC 模拟 场 同步 信号 输入 
32 GND 地 
33 FILT 锁 相 环 外 接 滤 波 器 
34 ,35 PVDD 锁 相 环 工作 电源 
36 GND 地 
37 MIDSCV R.G.B 钳 位 参考 电位 
38 CLAMP 外 部 钳 位 信号 
39 AVDD 模拟 电源 





40 ,41 GND 地 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
42 AVDD 模拟 电源 
43 BAIN 模拟 蓝 基色 信和 号 输入 
44 GND 地 
45 ,46 AVDD 模拟 电源 
47 GND 地 
48 GAIN 模拟 绿 基色 信号 输入 
49 SOGIN 模拟 绿 基色 同步 信号 输入 
50 GND 也 
51 ,52 AVDD 模拟 电源 
53 GND 也 
54 RAIN 模拟 红 基 色 信 号 输入 
55 A0 也 址 串 行 输入 
56 SCL PC 总 线 ( 时 钟 线 ) 
57 SDA РС 总 线 (数据 线 ) AD9883 是 AD 公司 推出 的 
58 REFBYP 内 部 参考 电位 5 .. 
59 AVDD 模拟 电源 电视 上 
60 GND 地 
61 GND 地 
62 AVDD 模拟 电源 
63 GND 地 
64 VSOUT 数字 场 同 步 信号 输出 
65 SOGOUT 绿 基 色 限 幅 的 同步 信号 
66 HSOUT 数字 行 同步 信号 输出 
67 DATACK 像素 时 钟 
68 GND 也 
69 V33 偷 出 端口 工作 电源 
70 ~77 REDO ~ RED7 数字 红 基 色 信 号 输出 
78,79 узз 偷 出 端口 工作 电源 
80 GND 也 

















9. ADC08031 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 

1 1 CS 片 选 

2 NC 空 脚 

3 2 Vi ( +) 电压 输入 (+) 

4 NC 空 脚 

5 3 Vin( -) 电压 输入 ( - ) І. 封装 :采用 14 脚 DIP 与 8 
- 脚 DIP 

6 NC 空 脚 2. 用 途 :8 ROZK A-D 

7 4 GND 地 转换 器 与 串 行 IO 和 配置 的 输 

人 多 路 复 用 器 

8 5 VREF 参考 电压 З. 应 用 领域 :采用 14 脚 圭 

9 NC 空 脚 装 ,应 用 在 厦 华 液晶 电视 上 
- 4. 关键 参数 :0 ~ 5V 模拟 输 

10 6 DO 数据 入 电压 范围 ,单一 5V 电源 

11 NC 空 脚 

12 7 СІК 时 钟 

13 NC 空 脚 

14 8 Vcc 电源 








10. AIC1084 
















































































































































































引 脚 号 |。 引 脚 符号 引 脚 功能 та Фон 
1 Vin 输入 0 1. 封装 :采用 ТО-252 封装 、TO-263 封 
Жж TO-263AA 封装 .TO-220 封装 
V т їй! 1 ә. > Е 2. М 
2 ол 输出 1 2. Л.А 型 低压 差 可 调 稳 压 器 
3 GND(ADJ) 地 (调节 ) 5.01 3. 应 用 领域 :海信 TLM4729P 液晶 电视 
11. AM29LV800BT-90EC 
А 电压 电阻 ы 
Га) еже. [H Sb š 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 у |(R+/R-)/kQ 备 E 
1 А15 也 址 输入 1.79 © /5. 03 1. 封装 :采用 48 Ы 
2 A14 也 址 输入 0.21 5. 03/ © TSOP 8 
2. 用 途 :8Mbit CMOS 
3 A13 也 址 输入 0.78 5. 03/ © 闪 速 可 编程 可 电 擦 除 存 
储 器 
4 А12 也 址 输入 0 5. 17/% 3. 应 用 领域 :应 用 在 
5 А11 也 址 输入 2. 49 5.17/% TCL, W ff ( TLM3733、 
TLM4033 、TLM3266 等 型 
6 А10 也 址 输入 2. 49 5.17/® 号 ) .熊猫 等 液晶 电视 上 
7 A9 也 址 输入 1. 62 5.03/ 4. 关键 参数 : Vcc 电 
压 为 2.7 ~3.6V 
8 A8 也 址 输入 2. 49 5.17/ 5， 此 数据 在 熊猫 
Ы 32101 彩电 上 测 得 
9 NG № ° 00 6. 内 部 框图 如 图 2-4 
10 NC z 0 0/0 所 示 
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(Ж) 
引 脚 号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 > s; жон 
11 WE 写 使 能 3.31 4. 21/6. 49 
12 RESET 复位 3. 13 о /0. 21 
13 NC Кы; 0 0/0 
14 NC КЫ; 0 0/0 
15 RY/BY 准备 / 忙 0. 38 5.17/ 
16 А18 也 址 输入 1. 88 5.17/ 
17 А17 也 址 输入 0 5.17/ 
18 А7 也 址 输入 0 5. 17/o 
19 A6 也 址 输入 0 5.17/ 
20 А5 也 址 输入 3. 29 5.17/ 
21 А4 也 址 输入 3. 29 5.17/ 
22 АЗ 也 址 输入 3. 29 5.17/ 
23 A2 也 址 输入 0 5.17/ 
24 А1 也 址 输入 3. 29 5.17/ 1. 封装 :采用 48 脚 
25 АО 也 址 输入 0 5.17/ TSOP 封装 
26 CE 芯片 使 能 0 0/0 .. 
27 Vss 也 0 0/0 储 器 
28 ОЕ ІШ НІНЕ 3.29 5.17/3. 99 3. 应 用 领域 :应 用 在 
29 DQO 数据 输入 /输出 1.21 | вот | TCL 海信 (TLM3733、 
30 ров 数据 输入 /输出 1.21 5. 04/6. 97 p ви x 
号 ) .熊猫 等 液晶 电视 上 
31 DQI 数据 输入 /输出 1. 13 5. 17/6. 97 4. 关键 参数 ; Vec 电 
32 DQ9 数据 输入 /输出 0.79 | 5.04/6.97 | 压 为 27~3.6V 
33 DQ2 数据 输入 /输出 0. 62 0.59/5.17 S 此 Ж 据 Е 
32101 彩电 上 测 得 
34 DQI0 数据 输入 /输出 0.11 | 0.11/5.03 6. 内 部 框图 如 图 2-4 
35 DQ3 数据 输入 /输出 0.41 0.21/6.97 | Жж 
36 DQ11 数据 输入 /输出 3. 29 0.21/0.21 
37 Ve 电源 0 5. 03/6. 97 
38 DQ4 数据 输入 /输出 0. 41 5. 17/6. 97 
39 0012 数据 输入 /输出 0. 41 5. 17/6. 97 
40 DQ5 数据 输入 /输出 0.41 5. 17/6. 97 
41 DQ13 数据 输入 /输出 0.41 5. 17/6. 97 
42 006 数据 输入 /输出 0.41 5. 17/6. 97 
43 0014 数据 输入 /输出 0 4. 82/6. 97 
44 DQ7 数据 输入 /输出 0. 47 5. 17/6. 97 
45 ро15(А-1)] ”数据 输入 与 输出 /地 址 输入 0.41 0/0 
46 Vss 地 0 0/0 
47 ВҮТЕ 字 节 3. 29 5.17/ 
48 А16 地 址 输入 0 5.17/ 

















DQO ~ рО15(А-1) 


输入 /输出 
| Buh 
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输入 与 输出 口 





WE 状态 控制 
BYTE 
命令 
寄存 器 
CE | | 芯片 使 能 输出 数据 锁 存 
ОЕ | 使 能 逻辑 
STB Y 译 码 器 ”| Үй 
Vcc 检 测 器 定时 器 x: 
锁 | X 译 码 器 单元 矩阵 
А0--А18 — o у 存 
} ZXDLSH 
图 2-4 AM29LV800BT-90EC 内 部 框图 
12. АМІ,7218 
| ж 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 VDAC-VDWELL 视频 DAC 电源 (3.3V) 
2 VDAC-AVSS 视频 DAC 地 
3 VDAC-AVDD 视频 DAC 电源 (3.3V) 
4 VDAC-REXT 视频 DAC 外 接 基 准 电阻 
5 VDAC-VREF 视频 DAC 外 接 基 准 电容 
6 VDAC-COMP 视频 DAC 补偿 
7 VDAC-AVSS33R 视频 DAC 红 地 
8 VDAC-AVDD33R 视频 DAC 红 电 源 
9 VDAC-DAC-R 视频 DAC 红 输 出 该 集成 电路 为 
10 VDAC-AVS33G | ”视频 ВАС 绿地 音 视频 处 理 器 ， 
11 VDAC- AVD33G 视频 DAC 绿 电源 2. | 2. 
“Ф, л [+ ТЕЕ 
12 VDAC-DAC-G 视频 DAC 蓝 绿 输出 信 TLM4628LF 液 
13 VDAC-AVS33B 视频 D AC 蓝 地 晶 电 视 上 
14 VDAC-AVD33B 视频 DAC 蓝 电源 
15 VDAC-DAC-B 视频 DAC 蓝 输出 
16 48 82 .103 .149、 we 
173 .217 .239 VSS12 1.2V 数字 内 核 地 
17 49 81 .104 .150、 ® N 
172.218 .238 VDD12 1.2V 数字 内 核电 源 
WE 
Bo Да SDRAM2 ЖІ FLASH 或 数字 视频 或 通 
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(Ж) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
24 38 .56 .84 .92 .105 、 
117 ‚132 ‚159175 .188 、 VSS33 3.3V 输入 与 输出 口 地 
224 .234 .245 
25 .39 .55 .83 .93 .106 、 
118 133 ‚160,174 187、 VDD33 3.3V 输入 与 输出 口 电源 
223 .233 .244 
SDRAM2 和 FLASH 或 数字 视频 或 通 
26 ~35 M2-D-6 ~ 15 
用 输入 与 输出 口 
SDRAM2 #1 FLASH 或 数字 视频 或 通 
36 ~37 40 ~45 M2 
用 输入 与 输出 口 
SDRAM2 ЖІ FLASH 或 时 序 控 制 器 或 
46 ~47 М5-ВА0-1 БАБ ЕП 
H F УН Z E H 或 
50 ~54 .57 ~59 M2-A-4~11 Р е 和 FLASH 或 时 序 控制 器 或 
ПЛ 
SDRAM2 和 FLASH 或 PWM 输出 或 
61 M2-A-0 ~11 _ 
ooa 通用 输入 与 输出 品 
62 OSC IN 晶振 输入 (27MHz) 
63 OSC OUT 晶振 输出 (27MHz) 
64 .128 .255 .256 NC КЫ: 
65 .69 .73 PLL_DVDD12 PLL 电源 (1.2V) | 
66 .70 .74 PLL_DVSS12 PIL 地 (1.2V) 5. > ү 路 为 
视频 
6771,75 PLL_AVDD33 PLL 电源 (3.3V) н шл 外 理 йт, 
采用 256 脚 РОЕР 
68 7276 PLL_AVSS33 PLL 地 (3.3V) 封装 应 用 在 海 
Ç 数字 | a T AYAQ 去 
E М2 А 2-3 ‚ SDRAM2 和 FLASH 或 PWM 或 数字 | 信 TLM4628LF Wi 
视频 或 通用 输入 与 输出 口 晶 电视 上 
48 Mios 数字 视频 或 时 序 控制 器 或 通用 输入 
与 输出 口 
HL FZ Ps E BB =p YE Ea: A E 
59 АТ СЕ. АТАР 或 时 序 控制 器 或 通用 输入 与 
输出 口 
85 ~91 .94 ~97、 be A 
181-158 1612 168 AT ATAPI 或 通用 输入 与 输出 口 
98 -102,107-111, 
114 -116.119 ~127、 М1_А SDRAM ЖІ FLASH 
129 ~ 131 .145 ~ 148 
112 ~ 113 FLASH FLASH 存储 器 界面 
169 ~171 .176 ~178、 A ан 
185-186 189-192 ЕСРІО 通用 输入 与 输出 
179 ~ 184 SD 卡 阅读 器 或 通用 输入 与 输出 口 
193 .204 USBB_ID USBB 识别 器 
194 205 USBB_VBUS USBB 5V 电源 线 
195 USBB_VDD12 USBB 1. 2V 数字 电源 
196 USBB_VSS12 USBB 1. 2V 数字 地 
197 USBB_VSSA33T USBB 模拟 地 
198 USBB_DP 从 USBB 线 来 的 D+ 信号 
199 USBB_DM 从 USBB 线 来 的 DD - 信和 号 
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( 5) 
| ШШ 号 引 脚 符号 引 脚 功能 o È 
200 USBB_VDDA33T USBB 3. 3V 模拟 电源 
201 USBB_REXT USBB 外 接 基准 电阻 
202 USBB_VDDA33C USBB 内 核 3.3V 模拟 电源 
203 USBB_VSSA33C USBB 内 核 3.3V 模拟 地 
206 USBA_VDD12 USBA 1. 2V 数字 电源 
207 USBA_VSS12 USBA 1. 2V 数字 地 
208 USBA_VSSA33T USBA 模拟 地 
209 USBA_DP 从 USBA 线 来 的 D + 信和 号 
210 USBA_DM 从 USBA 线 来 的 D - 信和 号 
211 USBA_VDDA33T USBA 3. 3V 模拟 电源 
212 USBA_REXT USBA 外 接 基准 电阻 
213 USBA_VDDA33C USBA 内 核 3.3V 模拟 电源 
214 USBA_VSSA33C USBA 内 核 3.3V 模拟 地 
215 USB_XI USB пий A 
216 USB_XO USB 晶振 输出 该 集成 电路 为 
219 ҒЕС СІК 传输 分 离 器 时 钟 音 视频 处 理 器 ， 
220 FEC_SOP 传输 分 离 器 起 始 包 采用 256 ІНІ РОЕР 
221-222 FEC_D 传输 分 离 在 数据 有 效 .失败 封装 , 应 用 在 海 
225 -232 FEC_D 0 ~7 传输 分 离 器 数据 0 ~7 信 TLM4628LF 液 
235 MIO_4 遥控 输入 或 通用 输入 与 输出 REHE 
T MIO 3 -2 к 从 数据 或 通用 输入 
240 MIO_1 PS PC 主 数据 或 通用 输入 与 输出 口 
241 MIO_0 PS PC 主 数据 或 通用 输入 与 输出 口 
242 АРАТА 1 PS 数据 线 1 
243 ADATA_0 PS 数据 线 0 
246 ALRCLK PS 左右 声 道 时 钟 
247 AOCLK PS 输出 时 钟 
248 AMCLK PS 主 时 钟 
249 JTAG_TMS JTAG 传输 使 能 
250 JTAG_TDI JTAG 传输 数据 输入 
251 JTAG_TCK JTAG 传输 时 钟 
252 JTAG_TDO JTAG 传输 数据 输出 
253 TEST_N 测试 口 
254 RESET_N 芯片 复位 信号 
13. AMS1084 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 Adjust тй AMS1084 是 一 款 正 电压 输出 的 低压 降 三 端 线性 
2 VOUT 电压 输出 稳 压 器 ,在 5A 输出 电流 下 的 电压 降 为 1.5V, 其 应 
3 VIN 电压 输入 用 电路 如 图 2-5 所 示 ( 以 应 用 在 TCL 126У3 ,М811 
机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 


4 TAB 散热 片 
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i i 8.14V 
+12V +8V 7 
i © о = 
3vIN vour + 3 Ми vour2 
216509: [ADJUST TAB -LC510 AdjustTAB —4 
ШЕ Tos | U502 0 ro-252-411 U503 
AMS1084-SO263 AMS1084-SO252 
R563 WBADJ R562 R521 R522 
== 2.4k 470R = 1.5К 510 
图 2-5 AMS1084 应 用 电路 
14. АМ58495- ЕТУ 
2 Ж s 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 - & W 
1 ҮМ IN 调 速 信号 输入 0.55 
2? YS IN 消 隐 信号 输入 0 
3 OSD - B IN 屏 显 蓝 字符 输入 0 
4 ОЕЕСАМІ 关闭 扫描 信号 1 2.22 
5 OFFCAN2 关闭 扫描 信号 2 2.11 
6 WB TIME 白 平衡 时 钟 0.21 
7 Vcc 电源 5.11 
8 WB DET 白 平 衡 检 测 2.22 
9 SPEC FILTR 系统 测试 滤波 2.22 
10 SPEC TIME 系统 测试 时 钟 0.41 
ра Шы 1. 封装 :采用 24 脚 SOP 封装 
11 SPEC DET 系统 测试 检测 2.22 : и 
ООВ 2. 用 途 :音频 多 重 解 调 电路 
12 NOISE DET 噪声 检测 3.51 3. 应 用 领域 :电视 
' 4. 关键 参数 .工作 电压 为 4.5 ~ 
13 SAP DET 声 道 检测 3.61 5.5V 
э 5. 此 数据 在 松下 LH13 机 心 液 
14 MPX IN 合 信号 输入 2. 11 ss ue: 
复合 信号 输 晶 电 视 上 测 得 
15 PILOT DET 指示 信号 检测 3.51 
16 PLL 锁 相 环 3.71 
17 GND 地 0 
18 SCL 总 线 串 行 时 钟 5.01 
19 SDA 总 线 串 行 数据 5.01 
20 PE 通用 输入 与 输出 0 
21 L OUT 左 声 道 输 出 2. 11 
22 R OUT 右 声 道 输出 2. 11 
23 CONTRAST 对 比 度 控制 0 
24 GND 地 0 
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15. АО71036 





































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 PCND 也 

2 VIN ВЛЕН, Ей А. 

° AGND а 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 压 器 ,输入 电压 为 

4 FB 反馈 4.5~18V, 工 作 电流 为 5A, 工 作 频 率 为 固定 的 
ТІ 500kHz ,效率 为 95% , 具有 软 启 动 和 过 电流 保 

5 COMP 外 部 环 路 补偿 护 功能 。 采 用 8 脚 SOP, 应 用 电路 如 图 2-6 所 

EN 使 能 示 ( 以 应 用 在 创维 8K96 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 

7 NC 空 肢 

8 NC 空 脚 








R14 22k c30 jpn 




















































































































































































































| 
и бов WNG 
1000/100МН2 с Ш 
2 | JNO] 
OUZE 
a= VCCK 
5 123 
> pi AX ы 
Š | ко 10u 
C26 -+ к= 15k 22641 U3 кз] Hc28 
200VI6V | OŠ кыш 4.99k/1% 5% 470M16V 
| fL 2021036 3 оу 
R16 
10k| | | 
= .= = R15 [| = = 
L 10k/1% É 
图 2-6 АО71036 应 用 电路 
16. AP1513 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 FB 反馈 
2 EN 使 能 
3 OCSET 外 部 电阻 设置 
4 Ves 电源 该 集成 电路 为 PWM 控制 2A 降 压 转 换 器 ,应 
在 创维 32L16HC(8TI1G 机 心 ) 液 晶 电 视 上 ,其 
3 -A |] == 

5 OUT 关 输 出 应 用 电路 如 图 2-7 所 示 
6 OUT 关 输 出 
7 Vss 地 
8 Vss 地 
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— i 
= 1 8 
"“ 2 уз 7—97 [рзд 
[4] 3-осввт OUT =| = D5V 
Усс OUT L 
2 Е 028 |%|% | 0 
s= == C378 AP1513 [= £ no 
о = апы] IU се 
5 470и_16У 2 š © 8 + 
==  40u_16V T = кеш 
UY N 
68 OOH _ @ P 
= ч А селен 
о 2 9 
| 470n_16V 470u_16V 
图 2-7 AP1513 应 用 电路 
17. AP1520 
引 脚 号 引 脚 符号 备 注 
1 FB 
2 EN 
3 OCSET 
4 Vec 该 集成 电路 为 PWM 控制 降 压 转换 器 ,采用 8 
一 脚 SOP ,应 用 在 TLM32E58 液晶 电视 上 。 其 内 
OUTPUT 部 框图 如 图 2-8 所 示 
6 OUTPUT 
7 Vss 
8 Vss 
参考 电压 源 与 软 启动 
Усс 
脉冲 调制 开 
2-8 AP1520 内 部 框图 
18. AP1534 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FB 该 集成 电路 为 PWM 控制 2 A 
Р m | 降 压 转换 器 ,采用 8 脚 SOP ,应 
在 创维 8R10 机 心 液晶 彩 
3 OCSET РА 大 输出 电流 电 上 


























































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符 引 脚 功能 备 ü 
4 Vcc 电源 
5 OUT 输出 该 集成 电路 为 PWM 控制 2A 
"s 降 压 转换 器 ,采用 8 脚 SOP ,应 
$ ош 输出 在 创维 8R10 机 心 液晶 彩 
7 Vss 地 电 上 
8 Vss 地 
19. AS179-92 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 OUTI 输出 端 
2 GND 地 AS179-92 是 SKYWORKS 公司 生产 的 集成 电 
3 OUT2 输出 端 路 场 效应 晶体 管 中 等 功率 单刀 双 掷 开关 ,采用 
4 V1 控制 端 6 脚 SOT-23 封装 ,其 应 用 电路 如 图 2-9 所 示 
5 IN 输入 端 (以 应 用 在 创维 8M87 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 V2 控制 端 
5V_TUNER 
R570 R571 
47k/NC 1470 
R574 1k 
8904 
_ Q23 
r-swe SW х. 
C414 4 115 3 ЛЕВЕ 
V1 OUT2 
TIF | 5 2 ||С415100 
11 «| GND | HC, T ТЕСЕ 
100п V2 OUTI 1 
ІС /А$179—92 
SOT-23-6 
Al TIe 
T IF C418 vi OUT2 > 
一 一 | SIN onn 110420 100n 
100n 6 үз ойт! 1 ”| = 
ІС /А$179—92 
SOT-23-6 
图 2-9 AS179-92 应 用 电路 
20. AT24C08 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
! EAD = 1. 该 集成 电路 为 品行 接口 E2PROM 
2 CND ш 2. 采用 双 列 8 脚 封 装 
3 CND 也 3. 工作 温度 范围 为 -55 ~ 125Y ,贮存 温 
4 GND 也 度 范围 为 - 65 ~ 150% ,工作 电压 范围 为 
5 SDA 数据 线 1.8 ~5.5V, 最 大 电源 电压 为 6.25V 
6 SCL 时 钟 线 4. 参考 兼容 型 号 :24C08 .PCF8594 
7 CND 5. 应 用 在 海信 TLM26P69 液晶 电视 上 
5 V< F 6. 内 部 框图 如 图 2-10 所 示 
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21. AT49F001N 系列 











AT24C08 























图 2-10 AT24C08 内 部 框 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 RESET 复位 
2 A16 也 址 
3 А15 也 址 
4 А12 也 址 
5 A7 也 址 
6 A6 ШЕ 
7 А5 也 址 
8 A4 ШЕ 
? АЗ ш 1. 封装 :采用 32 脚 PLCC 
10 A2 也 址 封装 
ү АТ ТТТ! к 用 途 :1Mbit 5V 闪 速 电 探 
余 存 储 器 
12 A0 也 址 3. 应 用 领域 :应 用 在 LG RT- 
1З Ерен 数据 输入 /输出 301750 液晶 电视 上 
14 1⁄01 数据 输入 /输出 
15 1⁄02 数据 输入 /输出 
16 GND 地 
17 1⁄03 数据 输入 /输出 
18 1⁄04 数据 输入 /输出 
19 1⁄05 数据 输入 /输出 
20 1⁄06 数据 输入 /输出 
21 1/07 数据 输入 /输出 



























































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
22 CE 芯片 使 能 
23 A10 也 址 
24 ОЕ 输出 使 能 
25 All ЮЕ 1. 封装 :采用 32 脚 PLCC 
26 А9 也 址 封装 
2. 用 途 :1Mbit 5V 闪 速 电 擦 
27 А8 也 : 
д 除 存储 器 
28 A13 也 址 3. 应 用 领域 :应 用 在 LG RT- 
29 А14 也 址 30LZ50 液晶 电视 上 
30 NC 空 脚 
31 WE 写 使 能 
32 Vec 电源 
22. А71117-3.3 
引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 2) 备 ü 
1 IN 输入 端 该 集成 电路 为 三 端 稳 压 器 ,其 应 用 如 图 2-11 
2 OUT 输出 端 所 示 ( 以 应 用 在 康佳 LED55X8000D 液晶 电视 上 
3 ADJ 调节 端 为 例 ) 
_ B820 
+3.3V STANDBY HADJ 
2rour | H 
п 
5Vstb МС/А21117--3.3 
OUT o3.3Vstb 
АБ. `] CHIN С818| |С815 
i s 10р GNDH | 10/7 Tolu 
i N806 
— WL2004N33G L 
图 2-11 А71117-3.3 应 用 电路 
23. А7358 系列 
2 ІЗ 2% 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
二 E1、AZ358MTR 、AZ358MTR- ЕІ, А7258СМ, 
2 INPUTI - i 入 (+) 14.01 AZ358CM-E1, AZ358CMTR 、 AZ358P. 
3 INPUTI1 + 输入 ( ) 0. 91 AZ358P- El .А7358СР ,А7358СР- El 
2. 封装 :采用 8 脚 SOIC 封装 与 DIP 
4 GND 也 0 封装 
5 INPUT2 + 输入 (+) 8.51 3. 用 途 : 低 功 耗 双 运 算 放 大 器 
4. 应 用 领域 :液晶 电视 、 无 绳 电话、 电 
6 INPUT2 – 输入 ( -) 138. 01 池 充 电器 、 开关 电源 
7 OUTPUT2 输出 143. 01 5. 此 数据 为 А7358М 集成 电路 应 用 在 
康佳 LC - TM3718 液晶 电视 上 的 测试 
8 Vec 电源 150. 01 数据 
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24. А7А558 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 

1 OUT 输出 端 

2 INI - 输入 端 

шн Ta 该 集成 电路 为 双 运 算 放 大 
器 ,应 用 在 海信 TLM37V88P їй 

5 IN2 + 输入 端 晶 电 视 上 

6 пр - 输入 端 

7 OUT2 输出 端 

8 Vec 电源 

25. BD5451 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 

1 RSTX 复位 (数字 电路 ) 

2 MUTEX 扬声器 输出 静音 控制 

3 SDATA 数字 信号 输入 

4 LRCLK 左右 时 钟 信号 

5 BCLK 总 线 时 钟 

6 MCLK 内 存 时 钟 

7 GNDA 地 

8 FILP PWM 信和 号 偏 置 

9 REG3 内 部 电源 ( 为 数字 电路 ) 

10 ERROR 误差 标志 

11 REG_G 内 部 电源 ( 为 栅 极 驱动 ) 

12 FILA PWM 信和 号 偏 置 

13 GAIN 扬声器 输出 增益 

14 ҮССА 模拟 信号 电源 ee s алшы 

- Же, MÆ TCL LE32D78 W 

15 VCCP2 电源 (通道 2 PWM 信和 号) 晶 电 视 上 

16 VCCP2 电源 (通道 2 PWM 信和 号) 

17 OUT2P 通道 2 正 PWM 输出 

18 OUT2P 通道 2 正 PWM 输出 

19 GNDP2 地 

20 OUT2N 通道 2 fa PWM 输出 

21 OUT2N 通道 2 负 PWM 输出 

22 OUTIN 通道 1 f PWM 输出 

23 OUTIN 通道 1 f PWM 输出 

24 GNDP1 地 

25 ОСТІР 通道 1 正 РУМ 输出 

26 OUTIP 通道 1 正 PWM 输出 

27 ҮССРІ 电源 (通道 1 PWM 信和 号) 

28 УССР1 电源 (通道 1 PWM 信和 号) 
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26. BR24L32F- WE2 

























































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 A0 从 地 址 设置 
2 Al 从 地 址 设置 1. 封装 :采用 8 脚 封 装 
2. 用 途 :4KB х8 位 电 可 擦 
3 A2 从 地 址 设置 除 只 读 存 储 器 
4 GND 地 3. 应 用 领域 :应 用 在 日 立 
32LD380TA 液晶 电视 上 

5 SDA 从 / 字 地 址 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
6 SCL 串 行 时 钟 输 入 И Е 

一 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
7 WP 写 保护 输入 图 2-12 所 示 
8 Vec 电源 

8 5 


32 位 E?PROM 阵列 


12 位 BR24L32F-WE2 
| 地 址 译 码 器 从 /7 字 地 址 寄存 器 = 


| | | | 






































Vcc 水 平 检测 








图 2-12 BR24L32F-WE2 引 脚 排列 及 内 部 框图 





27. CD4053BNSR 




























































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ‚ч 备注 
1 BY 输入 /输出 6.41 1. 封装 :采用 16 脚 SOP 封装 
2. 用 途 : CD4053B 是 三 重 二 通 
2 BX 输入 /输出 6. 41 道 复 用 器 ,具有 三 :个 独立 的 数字 
控制 输入 , A.B 和 C 以 及 一 个 抑 
3 CY 输入 /输出 6.41 WRA 
PAR 领域 :模拟 和 数字 复 用 
4 OUT/IN CX OR CY 输出 /输入 6.41 к о, 人 
5 IN/OUT CX 输入 /输出 6.41 换 门 控 信 号 
4. 关键 参数 :电源 电压 为 
6 INH 抑制 输入 0 3 ~20V 
5. 此 数据 在 东芝 37WIL48R W 
7 Veg 地 0 晶 电 视 上 测 得 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 ШЕЛ a 备注 
8 Уз 地 0 
1. 封装 :采用 16 脚 SOP 封装 
9 C 数字 控制 输入 11.22 2. ДЖ: CD4053B 是 三 重 二 通 
yr = z tk | FS 道 复 ЖЕ 具有 三 个 独立 的 数字 
10 B 空 制 输入 11.22 = ， 
数字 控制 输 控制 输入 , A.B 和 C 以 及 一 个 抑 
11 A 数字 控制 输入 11.22 制 输入 
输入 /输出 Ер 3. 应 用 领域 :模拟 和 数字 复 用 
2 24 аа i 和 信号 分 解 .A-D 转换 和 D-A 转 
13 AY 输入 /输出 6.71 换 门 控 信 号 
4. 关键 参数 :电源 电压 为 
14 OUT/IN AX OR BY 输出 /输入 6.71 3-20У 
15 OUT/IN BX OR BY | ”输出 /输入 6.71 5. 此 数据 在 东芝 37WI48R W 
唱 电 视 上 测 得 
16 Vpp 电源 11. 82 
28. CE2826 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 DVDD 数字 电源 ( +3.3V) 
2 XCK 外 部 主 时 钟 输 入 
3 BCK 音频 串 行 数据 时 钟 输入 
4 LRCK 左右 通道 时 钟 
5 DIN1 通道 1 或 TDM 串 行 音频 数据 输入 
6 DIN2 通道 2 或 串 行 音频 数据 输入 
7 DIN3 通道 3 或 串 行 音频 数据 输入 
行 输 ; 1 у > М === yx те Iki 
8 DOUT FRIT ADC 输出 该 集成 电路 为 6 ЖОЙ NIA 
9 DCND 数字 地 解码 器 ,采用 28 脚 SSOP 封装 ， 
应 用 在 创维 37L17SW(8TTN 机 
行 命令 端口 数据 线 Коми 
u sss ORTARA 心 ) 液 晶 电视 上 。 其 应 用 电路 
11 SCL 串 行 命令 端口 时 钟 线 如 图 2-13 所 示 
12 AVDD ADC 电源 
13 AGND ADC 地 
14 VCM 模拟 电路 的 共 模 电压 耦合 
15 AGND 模拟 负 参 考 电压 
16 ADVH ADC 缓冲 参考 电压 输出 
17 АІМІ, ADC 左 通道 输 入 
18 AINR ADC ЖӨН А 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
19 AGND DAC 地 
20 AVDD DAC 电源 
21 А1З 模拟 左 通道 3 输出 
22 sU 模拟 右 通 这 3 输出 该 集成 电路 为 6 声 道 音频 编 
- 应 用 在 创维 37L17SW(8TTN 机 
<: ме PS14838 2 输出 心 ) 液 晶 电视 上 。 其 应 用 电路 
25 ALI 模拟 左 通道 1 输出 如 图 2-13 所 示 
26 ARI 模拟 右 通道 1 输出 
27 DAVL DAC 负 参 考 电压 
28 DAVH DAC 下 参考 电压 
模拟 
| + 3.3V 
1800 
数字 1 |а 
3.3V 
3 МЕС ° 22u 
` 
= CE2826 
2 
过 采样 时 钟 
3 
4 
5 
数字 音频 接口 
T 
8 
+3.3V 
680 
А Е 10 
PC 总 线 接 品 ( Р 
= 22u 






































图 2-13 CE2826 应 用 电路 
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29. CS4334 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 SDATA 串 行 音频 数据 输入 
2 DEM/SCLK 去 加 重 / 外 部 串 行 时 钟 输入 
3 LRCK 左右 时 钟 信号 该 集成 电路 是 立体 双 通 
4 МСІК 主 时 钟 道 D-A 转换 输出 集成 电 
路 ,应 用 在 海信 TLM3733、 
5 AOUTR 模拟 右 通 道 输出 TLM4033 、TLM3266 等 型 
6 AGND 模拟 地 号 的 液晶 电视 上 
7 VA 模拟 电源 
8 AOUTL 模拟 左 通 道 输出 
30. CXA2040AQ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
1 Ү1 亮度 信号 输入 
2 GND 地 
3 СІ 色 度 信 号 输入 
4 51 微机 作为 了 C 总 线 状 态 寄存 器 的 数据 
5 Y2 亮度 信号 输入 
6 52 МЕ ЕС 总 线 状态 寄存 器 的 数据 
7 C2 色 度 信号 输入 
8 NC ЕЗІ; 
9 COUT 色 度 信号 输出 
10 NC Z5 Ji 
еы: 该 集成 电路 为 РС 总 线 兼 
" YOUT 亮度 信号 输出 = 
12 NC ах) 15LA70 液晶 电视 上 
13 CVOUT3 复合 视频 信号 输出 Қы. 
所 示 
14 NC ЕЗІ; 
15 CVOUT2 复合 视频 信号 输出 
16 NC ЕЗІ; 
17 CVOUTI 复合 视频 信号 输出 
18 NC ІҢ 
19 ADR PC 总 线 从 地 址 
20 SCL PC 总 线 信号 输入 
21 SDA PC 总 线 信号 输入 
22 SYNCTC 同步 分 离 
23 CV1 复合 视频 信号 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 
24 NC 空 脚 
25 CV2 复合 视频 信号 输入 
26 Vcc 电源 (9V) 
; =. 该 集成 电路 为 了 C HRA 
27 суз 复合 视频 信号 输入 л b 
复合 视频 信号 给 容 视频 开关 ,应 用 在 LG RT- 
28 GND 也 15LA70 液晶 电视 上 
қ РД 封装 及 内 部 框图 如 图 2- 
a 复合 视频 信和 号 输入 | 封装 及 内 吝 框图 如 图 2-14 
所 示 
30 GND 也 
31 CV5 复合 视频 信号 输入 
32 BIAS ЮЕ (4. 5У) 











GND GND Мс 


SCL SDA ADR SI 









































图 2-14 СХА2040А0 封装 及 内 部 框 
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31. CXA2189Q 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & W 

1 IN2_CV 视频 信号 输入 2.01 

2 GND_IN 地 0 

3 IN3_CV 视频 信和 号 输入 2.01 

4 IN3_Y 亮度 信和 号 输入 2.31 

5 IN3_C 色 度 信号 输入 2.42 

6 IN4_S S- VIDEO 信号 输入 2. 42 

7 IN4_CV 视频 信号 输入 2.01 

8 IN4_Y 亮度 信和 号 输入 2.01 

9 IN4_C 色 度 信 号 输入 2. 42 

10 IN4_S2 S- VIDEO 信号 输入 2 0 

11 IN5_S S- VIDEO 信号 输入 2. 42 

12 IN5_CV 视频 信和 号 输入 2.01 

13 IN5_Y 亮度 信号 输入 2. 42 

14 IN5_C 色 度 信 号 输入 2. 42 

15 IN5_S2 S- VIDEO 信号 输入 2 0 

16 IN5_S S- VIDEO 信号 输入 2. 42 

17 IN5_CV 视频 信号 输入 2.01 

18 IN5_Y 亮度 信和 号 输入 2.01 

19 IN5_C 色 度 信号 输入 2. 42 

20 IN5_S2 S- VIDEO 信号 输入 2 0 1. 封装 :采用 80 脚 

21 IN7_S S-VIDEO 信和 号 输入 0 QFP 封装 

22 IN7_CV 视频 信号 输入 2.01 2. 用 途 : PC АЯ 

23 IN7_Y 亮度 信号 输入 2. 01 容 的 音 IV AHK 

24 IN7_C 色 度 信 号 输入 2.41 ооо ов 
应 用 在 东芝 37WI48R Wi 

25 IN7_S2 S- VIDEO 信号 输入 2 0 晶 电 视 上 ) 

26 IN8_Y 亮度 信号 输入 2.01 

27 IN8_Cb Cb 信号 输入 2. 41 

28 IN8_Cr Cr 信号 输入 2.41 

29 IN8_LI 音频 信和 号 输入 0 

30 IN8_L2 音频 信号 输入 0 

31 IN8_L3 音频 信和 号 输入 0 

32 IN8_SW 开关 信号 输入 0 

33 IN9_Y 亮度 信号 输入 2.01 

34 IN9_Cb Cb 信号 输入 2. 41 

35 ШӘ. Сі Cr 信号 输入 2.41 

36 IN9_L1 音频 信和 号 输入 4.71 

37 Ш9 12 音频 信和 号 输入 0 

38 Ш9 13 音频 信和 号 输入 0 

39 IN9_SW 开关 信号 输入 0 

40 IN9_Y 亮度 信号 输入 2. 22 

41 IN10_SW 开关 信号 输入 2.42 

42 IN10_L3 亮度 信和 号 输入 2. 42 

43 IN10_12/V 亮度 信和 号 输入 / 场 信号 2. 91 

44 IN10_L1/H 亮度 信和 号 输入 / 行 信号 2. 91 















































































































































































































































(Ж) 
引 脚 呈 引 脚 符号 引 脚 功能 Фон 
45 IN10_Cr Cr 信号 输入 — 
46 IN10_Cb Cb 信号 输入 4.72 
47 IREF 电流 参考 1.01 
48 H_PH 行 相 位 4.11 
49 V_PH 场 相位 4.11 
50 VCC_DIFF 电源 4.91 
51 EXT CLK/XTAL 外 部 时 钟 / 唱 振 2. 91 
52 GND_DIFF 地 0 
53 SEL_HOUTI 选择 行 信号 输出 0 
54 SEL_VOUTI 选择 场 信号 输出 0 
55 SYNC_INI 同步 信号 输入 2.42 
56 SEL_OUTI 选择 信号 输入 0. 81 
57 Ү_РН1 亮度 信和 号 相位 1 2.71 
58 CV_YOUTI 复合 视频 与 亮度 信号 输出 1. 62 
59 С/СтОПТ1 色 度 信号 /Cr 信号 输出 2.22 е 
60 CrOUT1 Cr 信和 号 输出 2.31 Т. 封装: 采用 80 脚 
61 VCC_OUT 电源 іы UPAR аы 
62 SEL_HOUT2 选择 行 信号 输出 一 Me й, IC Ван 
63 SEL_VOUT2 选择 场 信号 输出 一 k. 1 s e 如 
64 SYNC_IN2 同步 ri 710 A 2.42 БИЕ 37W1A8R 液 
65 SEL_OUT2 选择 信号 输出 1.01 АНИЙ L.) 
66 Y_PH2 亮度 信号 相位 2 2.81 
67 CV/YOUT2 复合 视频 输出 /亮度 信号 输出 — 
68 C/CbOUT2 视频 信号 /Cb 信和 号 输出 = 
69 CrOUT2 Cr 信号 输出 
70 CND_OUT 地 0 
71 CVOUT3 复合 视频 输出 1. 52 
72 YOUT3 亮度 信和 号 输出 一 
73 COUT3 色 度 信号 输出 — 
74 DC_OUT DC 信和 号 输出 3.91 
75 ADR 从 地 址 控制 0 
76 SCL 时 钟 信号 3.72 
77 SDA 数据 信号 3. 62 
78 VCC_IN 电源 4. 92 
79 ІМІ СУ 复合 视频 输入 2. 81 
80 NC 空 脚 一 
32. DS1339 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ЖЕ 
1 ХІ 晶振 连接 (32. 768kHz) 
2 X2 晶振 连接 (32. 768kHz) 
= 
4 ш тана 该 集成 电路 为 串 行 实时 时 
ых ТҮП Ш J 应 用 在 海信 TLM37V88P 
6 SCL түгүл 液晶 电视 上 
7 INT 中 断 信号 
8 Vcc 电源 
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33. DS90C383A 








































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 Vec 电源 
2 TXIN5 TIL 电 平 输入 
3 TXIN6 TIL 电 平 输入 
4 TXIN7 TIL 电 平 输入 
5 GND 地 
6 TXIN8 TIL 电 平 输入 
7 TXIN9 TIL 电 平 输入 
8 TXIN10 TIL 电 平 输入 
9 Vee 电源 
10 TXIN11 TTL 电 平 输 
11 TXIN12 TIL 电 平 输入 
12 TXIN13 TIL 电 平 输入 
13 GND 地 
14 TXIN14 TIL 电 平 输入 
15 TXIN15 电 A 
16 TXIN16 ТТІ, 电 平 输入 
17 R_FB 可 编程 阐 门 选择 
18 TXIN17 TIL 电 平 输入 Б 
Т TNE TIL EFAA 2. 封装 :采用 56 ІНІ TSSOP 
20 ENS TIL BFAA 2、 用 途 :LVDS 信号 接收 
21 GND 地 与 发 送 电 路 
22 TXIN20 TIL 电 平 输入 3. 应 用 领域 :高 端 液晶 电 
23 TXIN21 TTL 电 平 输入 视 ( 如 用 在 康佳 LC-TM3008 
24 TXIN22 TIL 电 平 输入 Wim BWE) 
25 ТПО» TIL EFA 4. 关键 参数 :电源 电压 范 
围 为 -0.3 ~4V 
26 Vec 电源 
27 ТХІҺ24 TIL 电 平 输入 
28 TXIN25 TIL 电 平 输入 
29 GND 地 
30 TXIN26 TIL 电 平 输入 
31 TXCLK IN TIL 电 平 时 钟 输入 
32 PWR DWN TIL 电 平 输入 
33 PLL GND PLL 地 
34 PLL Vec PLL 电源 
35 PLL GND PLL 地 
36 LVDS GND LVDS 地 
37 TXOUT3 + LVDS 正 差分 数据 输出 
38 TXOUT - LVDS 负 差 分 数据 输出 
39 TXCLKOUT + LVDS 正 差分 时 钟 输出 
40 ТХСІКОСТ- LVDS 负 差 分 时 钟 输出 
41 TXOUT2 + LVDS 正 差分 数据 输出 
42 TXOUT2 - LVDS 负 差 分 数据 输出 
43 LVDS GND LVDS 地 














































































































(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
44 LVDS Vec LVDS 电源 
45 TXOUTI + LVDS 正 差分 数据 输出 
46 TXOUTI - LVDS 负 差分 数据 输出 1 封装 ,采用 56 脚 TSSOP 
47 TXOUTO + LVDS 正 差分 数据 输出 封装 
48 TXOUTO - LVDS 负 差 分 数据 输出 2. 用途 :LVDS 信和 号 接收 
49 LVDS GND LVDS 地 与 发 送 电 
50 TXIN27 TTL 电 平 输入 3. 应 用 领域 :高 端 液晶 电 
51 TXINO TTL 电 平 输入 视 (如 用 在 康佳 LC-TM3008 
52 ТХІМІ TTL 电 平 输入 液晶 电视 上 ) 
53 GND m 4. 关键 参数 :电源 电压 范 
54 TXIN2 TTL 电 平 输入 ағамды 
55 TXIN3 TIL 电 平 输入 
56 TXIN4 TIL 电 平 输入 











34. DS90C385 


























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 Vcc 
2 TXIN5 
3 TXIN6 
4 TXIN7 
5 GND 
6 TXIN8 电 人 
7 TXIN9 电 A 
8 TXIN10 TIL 电 平 输入 
9 Vcc 电源 
10 TXIN11 TTL 电 平 输入 
1 TANI TTL BFA Т. 封装 :采用 56 脚 MID 
12 TXIN13 TTL 电 平 输入 封装 
13 GND 地 2. M: LVDS 信号 转换 
14 ТХІУІ4 TTL 电 平 输入 路 
15 TXINIS TIL 电 平 输入 3. 应 用 领域 :TCL、 厦 华 、 
16 TXIN16 TIL 电 平 输入 LC-TM3008 A 等 液晶 电 
17 R_FB 可 编程 闸门 选择 4. 关键 参数 .电源 电压 为 
18 TXIN17 TIL 电 平 输入 -0.3 ~4V 
19 TXIN18 TIL 电 平 输入 
20 TXIN19 TIL 电 平 输入 
21 GND 地 
22 TXIN20 TIL 电 平 输入 
23 TXIN21 TIL 电 平 输入 
24 TXIN22 TIL 电 平 输入 
25 TXIN23 TIL 电 平 输入 
26 Vcc 电源 
27 TXIN24 TTL 电 平 输入 
28 TXIN25 电 平 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ë 
29 GND 地 
30 TXIN26 TTL 电 平 输入 
31 TXCLK IN TTL 电 平 时 钟 输入 
32 PWR DWN TTL 电 平 输入 
33 PLL GND PLL 地 
34 PLL Vec PLL 电源 
35 PLL GND PLL 地 
36 LVDS GND LVDS 地 
37 TXOUT3 + LVDS 正 差分 数据 输出 
38 TXOUT - LVDS 负 差 分 数据 输出 
39 TXCLKOUT + LVDS 正 差分 时 钟 输出 І. 封装 :采用 56 脚 MTD 
40 TXCLKOUT - LVDS 负 差分 时 钟 输出 封装 
41 TXOUT2 + LVDS 正 差分 数据 输出 用 途 :TVDS 信号 转换 
E an алын › AOA TC N. 
ыы Б 康佳 LC-TM3008A 等 液晶 电 
44 LVDS Vec LVDS 电源 视 上 
45 TXOUTI + LVDS 正 差分 数据 输出 4. 关键 参数 :电源 电压 为 
46 TXOUTI - LVDS 负 差 分 数据 输出 -0.3 ~4V 
47 TXOUTO + LVDS 正 差分 数据 输出 
48 TXOUTO - LVDS 负 差 分 数据 输出 
49 LVDS GND LVDS 地 
50 TXIN27 TIL 电 平 输入 
51 TXINO TIL 电 平 输入 
52 ТХІМІ TIL 电 平 输入 
53 GND 地 
54 TXIN2 TIL 电 平 输入 
55 TXIN3 TIL 电 平 输入 
56 TXIN4 TIL 电 平 输入 
35. DS90CF383A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 Vec 电源 
2,3 DREO ~ DRE1 数字 红 基 色 数 据 输 入 
4 DGF0 数字 绿 基 色 数 据 输 入 
5 GND 地 
6,7 DGE1 ~ DGE2 数字 绿 基 色 数 据 输 入 
8 DBE6 数字 蓝 基色 数据 输入 
9 Vec 电源 
10 DGE7 数字 绿 基 色 数 据 输入 
11,12 DGE3 ~ DGF4 数字 绿 基 色 数 据 输 入 
13 GND 地 
14 DGE5 数字 绿 基 色 数 据 输 入 
15 DBE0 数字 蓝 基色 数据 输入 
























































































































































36. EN25F16 








(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
16 DBE7 数字 蓝 基色 数据 输入 
17 Vec 电源 

19 ,20 DBE1 ~ DBE2 数字 蓝 基 色 数 据 输 入 
21 GND 地 

22-25 DBE3 - DBE6 数字 蓝 基 色 数 据 输 入 
26 Үсс 电源 
27 HSYNC 行 同 步 输入 
28 VSYNC 扬 同 步 输 入 
29 GND Т 
30 DE 像素 显示 使 能 
31 TXCLK IN 像素 显示 时 钟 输 入 
32 PWR DWN LVDS 控制 
33 GND 也 
34 Vec 电源 
35 GND 也 
36 CND 也 

37 ,38 TXOUT + LVDS 数据 信号 输出 + 
39 TXCLKOUT + LVDS 时 钟 信 号 输出 + 
40 TXCLKOUT - LVDS 时 钟 信号 输出 - 

41 ,42 TXOUT + LVDS 数据 信号 输出 + 
43 GND 地 
44 Vec 电源 

45 ~48 TXOUT - LVDS 数据 信号 输出 - 
49 GND 地 

50 ~52 DRE2 ~ DRE4 数字 红 基 色 数 据 输入 
53 GND 地 

54~56 DRES ~ DRE7 数字 红 基 色 数 据 输入 





ғ 
Іші 
Ht 

















该 集成 电路 为 16Mbit 串 行 闪存 ,应 用 在 











TCL 132Е5300А ( MS99 机 心 ) TCL 143E3390A- 








3D(MS99 机 心 ) 等 液晶 电视 上 。 其 应 用 电 














路 如 图 2-15 所 示 ( 以 应 用 在 MS99 机 心 液 


























引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
1 CS 芯片 使 能 
2 DO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保 护 
4 Vss 保持 输入 
5 DI 串 行 数据 输入 
x чк 申 行 时 钟 输入 晶 电视 上 为 例 ) 
7 HOLD 保持 输入 
8 Vec 电源 (2.7 ~3.6V) 
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3V3SB 
y 
SPI_FLASH_SDO | 
SPLFLASH_CZ1 
R442 R443 FLASH_VCC з R445 R 
NC/10k : Os 41] [47 
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SPLFLASH_SCK， 













































































FLASH_WP 
RAI 5 SPL FLASH SDI, 
C446— []R444 
ka Не БИ к С447-- --С448 
FLASH_WP O.lu 22p 
GND Е 
GND 
2-15 EN25F16 应 用 电路 
37. EN25F32-100HIP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а E 

1 CS 芯片 使 能 
2 DO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保护 EN25F32-100HIP 的 芯片 是 EON 公司 生 
4 Уз 地 产 的 串 行 闪存 ,容量 为 32Mbit, 供电 电压 为 

Е Р 2.7 ~3.6V , 串 行 输入 /输出 ,有 软 /硬件 的 
5 DI ій 2 

в 写 保护 功能 。 应 用 电路 如 图 2-16 所 示 ( 以 

Š ск шшш. A. 应 用 在 创维 8M40 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 HOLD 保持 
8 Vec 电源 








+3 3V_STANDBY 


SPL WPON 


° 





%3 ЗУ 5ТАМОВҮ 





+3 3У 58ТАМОВҮ 


















































7 САІ 
2128 A ч cl00 = 
NC/10k -Tk == = 
/ .lh 10n/ 10V 
FLASH_CSON FLASH CSON 1|<< (ЖЕ Е 
SPI FLASH_SDO 2 һо НО 
R156 ІК аі 
56. FLASH WPON 31 ур сік! 
| 4 ус DIH 
+ в155|| 
СІП 10k 
0и = EN25F32 





2-16 ЕМ№5Е32-100НІР 应 用 日 


Же 
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38. ЕМ25Е80-100 






























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а E 

1 CS 片 选 

2 DO 串 行 数据 输出 

3 WP 写 保护 ; т 

4 Vs m 该 集成 电路 为 8Mbit 串 行 内 
— 存 ,应 用 在 海信 TLM37V88P 液晶 

5 DI 里 行 数据 答 入 电视 上 

6 CLK ШШЕ 

7 HOLD 保持 

8 Vpp 电源 











39. EN25Q16A 



























































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 

1 CS 芯片 使 能 

2 DO 串 行 数据 输出 

3 WP 写 保 护 | 

4 Уу m 该 集成 电路 为 16Mhit 串 行 闪 
ОЗЕКТИ 存 , 应 用 在 TCL 143F3390A-3D 

DI PAARMA (MS99 机 心 ) 液晶 电视 上 

6 CLK 串 行 时 钟 输入 

7 NC ЮМ 

8 Усс 电源 (2.7 ~3.6V) 


40. EUP3482 



























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 BS7 高 边 栅 极 驱动 升 压 输 入 
2 Vcc Н.Ш. 
3 ойт 功率 开关 输出 EUP3482 是 一 个 同步 电流 模式 
4 GND 也 降 压 稳 压 器 , 其 应 用 电路 如 
5 FB 输出 反馈 输入 图 2-17 所 示 ( 以 应 用 在 创维 
6 COMP 环 路 补偿 输入 8M40 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
7 EN 使 能 输入 
8 SS 软 启动 控制 输入 
+1_2V_VDDC 
18 10u 9 
+5У_ NORMAL o— геу УС Ve осты ~ 
+12V_NORMALo —L42 A EB | EN | ci 
COMP == 10n/50V 
ss BST l 
сі = +91. 
СА100 | == ST 
= R101 51К1% Б 
° 一 全 一 一 Š 
= 5 R103 12k 1% ~ 
8 GND ЕВГ 一 一 于 一 -3 
= © 155 
EUP3482 
P3482 应 用 电路 
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41. F25L008A 






























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 СЕ 芯片 使 能 
2 SO 串 行 数据 输出 
3 WP 写 保护 
4 Vss 地 该 集成 电路 为 串 行 闪存 ,应 用 
— 在 TCL 140Е77 ( MS91A ) 机 心 液 
0 SK 串 行 时 钟 
7 HOLD 保持 
8 Үрр 电源 
42. Е92221, 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 NC 空 脚 
2 NC 空 脚 
3 NC 空 脚 
i 可 内 部 集成 的 开关 管 的 下 开关 管 的 源 极 ,也 是 控制 芯片 的 
` 检测 感应 脚 
5 NC 空 脚 
6 NC 空 脚 
7 Усс 电源 (16.5 ~20.5V) 
8 GND 接地 F9222L 开关 电 
源 电路 是 FUJI( 富 
9 NC ы; 
ү ad 士 电机 ) 公司 生产 
10 REF 参考 电压 (4.75 ~5.25V) 的 厚 模 开关 电源 电 
11 COMP 电压 反馈 (用 以 保持 输出 电压 的 稳定 ,正常 工作 时 为 | 路 ,集成 有 上 下 两 
А 个 大 功率 开关 管 和 
12 CS 软 启动 (正常 工作 时 为 5.07V) 控制 芯片 ,工作 在 
13 CB 工作 于 跳跃 周期 控制 (正常 工作 时 为 3.05V) 半 桥 谐振 状态 。 应 
|2 
14 CON 时 钟 控制 (正常 工作 时 为 1.44V) 用 在 创维 к 
待机 模式 控制 (正堂 工作 时 为 5.04V (8R10 ЖУ) 液晶 
15 STB 待机 模式 控制 ( 正常 工作 时 为 5.04V) 电视 (电源 板 5800- 
16 VW 电压 检测 (正常 工作 时 为 3.07V) P32TTU-0100 ) Е, 
17 NC 空 脚 EH 应 用 电路 如 图 
18 NC 空 脚 2-18 所 示 
> р. ` яу тр” 74 ура т Ate + 
б Dis 内 部 上 开关 管 的 源 极 /下 开关 管 漏 极 (正常 工作 时 为 
157V) 
芯片 集成 的 开关 管 中 的 上 开关 管 栅 极 驱动 (正常 工作 时 
20 G2 I 
H 155V) 
21 NC 空 脚 
22 NC 空 脚 
23 D2 上 开关 管 漏 极 ( 高压 输入 ,正常 工作 时 为 380 ~400V) 
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2717505 1С602 672°, Т602 
| М, 6 | F9222L ИГ 0.033u /IkV - | 
01ш |19.5V 
2—67 R710 12 
ТІСІ! 470k 470k 470k d 
| R708 10k 
ү кію | "2 || 
|IC655 D642 R714 
үз 1N4148 Pi ытта, 
In5 KH 14 
8 е 
' БЕЗЕ Бей угу | 
R647 R672 33k 15 
10k 7v 
L L C665 | D635 
T 62V D615 R637 
ЕЕ ИС Ја, | 
图 2-18 F9222L 应 用 电路 
43. FA5502M/P 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 IFB 电流 误差 放大 器 输出 
2 IIN - 电流 误差 获 大 器 反 相 输入 
3 VDET 乘法 器 输入 
4 OVP 过 电压 保护 
5 VFB 电压 误差 放大 器 输出 
6 VIN – 电压 误差 放大 器 反 相 输入 
7 GND 也 
' TPA 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 1С, 
8 OUT 激励 脉冲 输出 内 设 振荡 器 . 脉 宽 调制 比较 器 .误差 
9 VC 输出 电路 供电 放大 电路 、 驱 动 输出 电路 等 。 其 应 
用 电路 如 图 2-19 所 示 
10 Vcc 控制 电路 供电 
11 CS 软 启动 
12 ON/OFF / 关 
13 REF 基准 电压 
14 SYNC 振荡 器 同步 输入 
15 CT 振荡 器 定时 电容 
16 IDET 电流 误差 放大 器 同 相 输入 











40 





































































































































































































































































































































































































D2-D5 L1 у, 
> іт YG962S6 OUT 
ERD03-06 “m. Бр BBS, 
Fl R8 
SA [| 
One 12 240k | C12 сіз 
АСІМ c- L< $ р Rg 920, 
95 ба: 0.1ш ПЕ s 月 2SK3520 
D6 
ТЕ ЕКА81004 90у 
ON/OFF© 0.22 
R25 | 
Vcc 100k 
yve | 
дс] L u R9 R16 
aL Е 530p Te 45% г 220к [1270k 
оош] 727 T ou ІІ” к 
2x, SA R2 []R17 
IDET CT SYNC REFON/OFFCS Ул VC =E Cy 150k | |240k 
FA5502 100и 
= INN- УрЕт. ovp VFB VIN- GND. QUT 
Tig R4 R18 
R6 СІ R4 
[к Ei 证 i рыз 470k | Зу 1.5k | 02 
GND © -T 0.0221 
图 2-19 FA5502M/P 应 用 电路 图 
44. FASS41N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 ZCD 零 电 流 检测 输入 
2 FB 反馈 输入 1. 封装 :采用 8 脚 DIP 与 SOP 封装 
3 IS 电流 检测 输入 2. 用 途 :FA5541N 是 一 个 准 谐 振 式 开关 
4 pran 地 电源 控制 IC 
3. 应 用 领域 :电视 (如 应 用 在 飞利浦 
5 OUT 输出 32TA2800 液晶 电视 上 ) 
6 Vec 电源 4. 关键 参数 .Vcc 最 大 额定 电压 为 30V、 
7 NC К 工作 电压 为 12 ~26V 
8 VH 高 压 输入 
45. FA5571 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 ZCD 零 电 流 检测 输入 
2 FB 反馈 输入 
3 IS 电流 采样 输入 
4 CND 地 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 IC, TCL 
C37E320B( 电 源 板 板 号 :IL32C21 ) 液晶 电 
5 OUT 输出 р і 2 
视 上 。 应 用 电路 如 图 2-20 所 示 
6 Vec 电源 
7 NC 空 脚 
8 VH 高 压 启 动 输入 


DSI 
D10XB60H 







































































































































































































































































































































































































































































с? LI 
Fl NFI 2200р Ф 1 10.11.12| РП 2.21H РЗ 19V/5A 
AC85 BE smij L 区 ШЕ 5 i 
9221 ІМ сі лл =L. 有 24。 
264V T” = E= ? ЧУЛА. ік Із + x 
+ | Np:Ns:Nb=35:8:8C16) GU) СЇ le 
e 2500р LP=340uH 22000 47%) (Ыр I 
ты” 89 сз]. 9 CN2 
олы ү p4 
R20 
к HS2 23k| | p22 
ЕЛІ с) 
ві2 | D2 > 
4.7k (Ем ЕВА 47 409V/1A6 BS YZI со! 
> |» 
B 10k а С 
zA 
кы £S гак 
100k © RV1 
C12 ШЕ kw == 
2p T 一 | ~ 
C10 PCIBCII 
1000p 0.022 
图 2-20 FA5571 应 用 电路 
46. FAN6755W 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 
1 VIN 线 电压 检测 
2 FB 反馈 (外 部 补偿 电路 的 信号 被 送 入 该 引 脚 ) ыз 
з Cs 电流 检测 е ш 
可 СБ m 在 康佳 34008015 二 合 一 
- i = 源 其 1 
5 CNIR EEE 电源 板 上 ,其 应 用 电路 如 
6 VDD 电源 БҰЛА 
7 НУ 接 高 压 
—— IN VDB914 I [s ZECB001 
NB57B СИР = 1 pirap 272/1.6kV L- = 
= 7% ТВ | 
PC817B` а 5 VDB901 ЕЕ 
| КӨН ҢЫ 2124007 
“ІІ yN ну VDB913 
10k 7 RB918 "l RB913 
x NC ! [e 
$ VDD GATE ЕГ_ | 2.7R71208 ! 
FB 
DB90BICB903, 3 
Ж 4 GND © Д\ 
= z 
e þa NED05 下 950—9 
FAN6755W s H 
| C910 H 
二 CB904 RB920 а 
101 ІК RB912| = МВ951 
ДР] % 
сч ed 1 
ces ialceo10 |+tcpoo PC8171 
Tios Под  (|221/50У| 2 
RB908 
10R Z. 
‚ VB903 VDB902 NNBo53 
TA 个 TL431 
sala a FB104 
215. 
' КЕҢ» RB909 - /77 
2k 
_ L] | 
2-21 FAN6755W 应 用 电路 
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47. FAN7313 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OLP1 灯 开 路 保护 
2 OLP2 灯 开 路 保护 
3 CMP 误差 放大 输出 
4 FB 误差 放大 反馈 输入 
5 BDIM 脉冲 调 光 输入 
6 ADIM 模拟 调 光 输入 
7 ENA 使 能 输入 
8 GND 地 
9 OUTL 低 边 驱动 输出 
| 该 集成 电路 为 背光 逆 变 器 驱动 
10 VEEL 参考 电压 集成 电路 ,应 用 在 海信 TLM32E29 
11 Vin 电源 液晶 电视 上 ,内 部 框图 如 图 2-22 
- 所 示 
12 Үр 连接 到 V per 内 部 
13 OUTH 高 边 驱 动 输出 
14 Vs 连接 到 地 
15 SCP 短路 保护 
16 RT 定时 电阻 
17 BCT/FT 脉冲 调 光 定时 电容 /故障 信号 输出 
18 OLR 灯 开 路 调节 
19 OLP4 灯 开 路 保护 
20 OLP3 灯 开 路 保护 
48. FAN7529 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 г бош 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 2. 49 1 封装 ,采用 8 脚 DIP SOP 封装 
2 COMP 误差 放大 器 跨 导 输 出 1.98 2. 用 途 : 临 界 导电 模式 РЕС 控制 器 
3. 应 用 领域 : 适 配 右 镇 流 器 ,液晶 电视 、 
3 MOT 过 电流 保护 比较 输入 2.89 | CRT 电视 .开关 电 源 
关键 参数 .V S ~ 22 ( 典型 = 
4 cs 过 电流 保护 比较 输入 0 4 关键 参数 : Voc 为 20 ~22 (典型 值 ) 
24V Vy 为 20 ~22( 典 型 值 ) ~24V Ұш) 
5 ZCD 零 电 流 检测 块 输入 3.49 | 电压 为 11 ~12 ~13V、Viscwow) 电压 为 7.5 ~ 
6 CND 地 0 8.5 (HAIE) ~ 9.5V、UVLO 滞后 电压 为 
3 ~3.5( 典 型 值 ) ~4V 
7 OUT 门 驱动 输出 4. 69 5. 此 数据 在 康佳 LC26ES30 电视 上 测 得 
V< 电源 13:96 6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-23 所 示 
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2-22 КАМ7313 内 部 框 
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49. FAN7530 
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图 2-23 FAN7529 引 脚 排列 及 内 部 框图 



















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ФЕ 

1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 

2 MOT 设置 内 部 锯齿 波 

3 COMP 跨 导 误 差 放大 器 输出 

4 cs 输入 过 电流 保护 比较 该 集成 电路 为 PFC 控制 芯片 ， 
应 用 在 海信 TLM32E29 液晶 电视 

5 ZCD 输入 零 电 流 检测 上 ,内 部 框图 如 图 2-24 所 示 

6 CND 也 

7 OUT 栅 极 驱动 输出 

8 Vec BW 





























ў ШЕ | FAN7530 
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图 2-24 FAN7530 内 部 框 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 LUVP 线路 欠 电 压 保 护 

2 LATCH/PLIMIT 锁 存 保护 /功率 限制 

3 CS/FB 电流 检测 /反馈 该 集成 电路 为 绿色 电流 模式 
PWM 控制 器 ,采用 8 脚 ПІР 封 

Ë; GND 地 装 , 应 用 在 电视 上 (如 用 在 海信 

OUT 栅 极 驱动 输出 TLM26E58 , TLM32E29 液晶 电 
IE), 其 内 部 框图 如 图 2-25 

6 Vec 电源 所 示 

7 NC 空 脚 

8 VSTR 启动 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 

1 HSYNC1_PORTI 行 同步 

2 VSYNCI _PORTI 场 同步 

3 FIELD ID1_PORTI 奇 / 偶 场 标志 

4 IN_CLK1_PORTI 输入 _ 时 钟 

5 HSYNC2_PORTI1 行 同步 

6 VSYNC2_PORTI 场 同步 该 集成 电路 为 数字 视频 格 
一 - — 式 转换 器 ,采用 208 脚 QFP 

7 FIELD 102_РОВТ1 奇 / 偶 场 标志 бе 

8 үрр1 (3. зу) 电源 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 

9 Уз 10 地 彩电 海尔 142V6- A8D 液晶 

10 IN_CLK2_PORTI 输入 _ 时 钟 Æ E, TCL LCD3026H W н 

т 彩电 等 彩电 上 

11 PORT AQ їй FLI2310 应 用 在 海信 

А РОКТ1_А1 信号 端 TLM3766 , TLM4277 , TLM4077 , 

13 PORTI АЗ 信号 端 TLM3777 .TLM3788 等 型 号 的 

14 PORTI_A3 信号 端 [ 液晶 彩电 上 

15 PORT1_A4 信和 号 端 

16 Үрр СОВЕ1 电源 

17 Vss CORE 地 

18 PORT1_A5 信号 端 

19 РОВТІ А6 信号 端 

20 РОВТІ А7 信号 端 
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( 5) 
ІШІ 引 脚 符号 引 脚 功能 # WH 
21 PORT1_B0 信号 端 
22 РОВТ1_В1 信号 端 
23 PORTI _B2 信和 号 端 
24 PORT1_B3 信号 端 
25 PORTI _B4 信号 端 
26 PORT1_B5 信号 端 
27 PORT1_B6 信号 端 
28 PORTI _B7 信号 端 
29 PORT1_C0 信号 端 
30 VDD2(3.3V) 电源 
31 Vss IO 地 
32 РОВТ1_С1 信号 端 
33 PORT1_C2 信号 端 
34 PORT1_C3 信号 端 
35 PORTI _C4 信号 端 
36 Vpp CORE2(1. 8V) 电源 该 集成 电路 为 数字 视频 格 
37 Vss CORE 地 式 转换 器 ,采用 208 脚 QFP 
38 PORT1_C5 信和 号 端 F 封装 
39 PORTI C6 [отут FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 
40 PORT1_C7 тетте м E 海尔 L42 V6- A8D ке 
| IN SEL ЖА WE А в. wi LCD3026H 液晶 
彩电 等 彩电 上 
42 FILM SYNC_IN 同步 输入 FLD310 应 用 在 海信 
43 DEV_ADDRI 器 件 地 址 设 定 1 TLM3766 _TLM4277 ТІ.М4077. 
44 DEV_ADDRO 器 件 地 址 设 定 0 TLM3777 ТІ.М3788 等 型 号 的 
45 SCLK 串 行 时 钟 液晶 彩电 上 
46 SDATA 串 行 数据 
47 RESET_N 复位 
48 VDD3(3.3V) 电源 
49 Vss IO 地 
50 SDRAM DATAO SDRAM 数据 总 线 
51 SDRAM DATA1 SDRAM 数据 总 线 
52 SDRAM DATA2 SDRAM 数据 总 线 
53 SDRAM DATA 3 SDRAM 数据 总 线 
54 SDRAM DATA4 SDRAM 数据 总 线 
55 SDRAM DATAS SDRAM 数据 总 线 
56 SDRAM DATA6 SDRAM 数据 总 线 
57 SDRAM DATA7 SDRAM 数据 总 线 
58 SDRAM DATA8 SDRAM 数据 总 线 
59 SDRAM DATA9 SDRAM 数据 总 线 
60 SDRAM DATA10 SDRAM 数据 总 线 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
61 SDRAM DATA11 SDRAM 数据 总 线 
62 VDD4(3.3V) 电源 
63 Vss IO 地 
64 SDRAM DATA12 SDRAM 数据 总 线 
65 SDRAM DATA13 SDRAM 数据 总 线 
66 SDRAM DATA14 SDRAM 数据 总 线 
67 SDRAM DATA15 SDRAM 数据 总 线 
68 Vpp CORE3(1.8V) 电源 
69 Vss CORE 地 
70 SDRAM DATA16 SDRAM 数据 总 线 
71 SDRAM DATA17 SDRAM 数据 总 线 
72 SDRAM DATA18 SDRAM 数据 总 线 
73 SDRAM DATA19 SDRAM 数据 总 线 
74 SDRAM DATA20 SDRAM 数据 总 线 
75 SDRAM DATA21 SDRAM 数据 总 线 
76 SDRAM DATA22 SDRAM 数据 总 线 
77 SDRAM DATA23 SDRAM 数据 总 线 该 集成 电路 为 数字 视频 格 
78 SDRAM DATA24 SDRAM 数据 总 线 式 转换 器 ,采用 208 ІҢ QFP 
79 SDRAM DATA25 SDRAM 数据 总 线 封装 
80 Vpp CORE(1. 8V) 电源 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 
81 Уз СОКЕ 地 彩电 海尔 L42V6- A8D 液晶 
82 SDRAM DATA26 SDRAM 数据 总 线 彩电 、TCL LCD3026H W ñm 
83 SDRAM DATA27 SDRAM 数据 总 线 彩电 等 彩电 上 
84 SDRAM DATA28 SDRAM 数据 总 线 FLI2310 应 用 在 海信 
85 SDRAM DATA29 SDRAM 数据 总 线 TLM3766 、TLM4277、TLM4077、 
86 SDRAM DATA30 SDRAM 数据 总 线 TLM3777 ,TLM3788 等 型 号 的 
87 SDRAM DATA31 SDRAM 数据 总 线 液晶 彩电 上 
88 VDD5(3.3V) 电源 
89 Vss IO 地 
90 TEST IN 测试 输入 
91 SDRAM ADDR10 SDRAM 地 址 总 线 
92 SDRAM ADDR9 SDRAM 地 址 总 线 
93 SDRAM ADDR8 SDRAM 地 址 总 线 
94 SDRAM ADDR7 SDRAM 地 址 总 线 
95 SDRAM ADDR6 SDRAM 地 址 总 线 
96 Vpp CORES (1. 8V) 电源 
97 Уз СОКЕ 地 
98 SDRAM ADDR5 SDRAM 地 址 总 线 
99 SDRAM ADDR4 SDRAM 地 址 总 线 
100 SDRAM ADDR3 SDRAM 地 址 总 线 
101 SDRAM ADDR2 SDRAM 地 址 总 线 
102 SDRAM ADDRI SDRAM 地 址 总 线 
103 SDRAM ADDRO SDRAM 地 址 总 线 
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WEN 





RASN 





CASN 











ВАІ 


SDRAM BANK 选择 1 





ВАО 





SDRAM BANK 选择 0 





CSN 





DQM 


9; 





SDRAM 输入 /输出 4 





SDRAM 


CLKOUT 





VDD6(3 


.3V) 








Vs IO 





SDRAM 


CLKIN 








TEST3 





TEST OUTO 





TEST OUTI 








CTLOUTO 





CTLOUTI 





CTLOUT2 





CTLOUT3 





CTLOUT4 





Үр» CORE6(1.8V) 





Уз» CORE 





CLK OU 


Т 

















ҮШ. ОП 


Т16 





ҮШ. ОП 


ТІ7 





VDD7(3.3V) 





Vs IO 








VID_OU 


ТІ8 





ҮШ. ОП 


Т19 





ҮШ. ОП 


Т20 





ҮШ. ОП 


Т21 





ҮШ. ОП 


Т22 





ҮШ. ОП 


T23 





VID_OU 


T8 





VID_OU 


Т9 





Үр» CORE7(1. 8V) 





Уз» CORE 





VID_OU 


T10 





VID_OU 


T11 





VID_OU 


T12 





VID_OU 


T13 





VID_OU 


T14 





VID_OU 


T15 





VDD8 (3. 3V) 





Vs IO 











VID_OU 


TO 























该 集成 电路 为 数字 视频 格 
式 转换 器 ,采用 208 脚 QFP 
封装 

FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 
彩电 海尔 142V6- АВО 液晶 
彩电 、TCL LCD3026H 液晶 
彩电 等 彩电 上 

FLI2310 应 用 在 海信 
ТІ.М3766 , TLM4277 、TLM4077、 
TLM3777 „ТІ М3788 等 型 号 的 
液晶 彩电 上 
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( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
149 VID_OUTI VID 输出 
150 VID_OUT2 ҮШ 输出 
151 VID_OUT3 VID 输出 
152 VID_OUT4 VID 输出 
153 VID_OUT5 VID 输出 
154 VID_OUT6 VID 输出 
155 VID_OUT7 VID 输出 
156 ОЕ 数字 视频 输出 使 能 
157 PLL_PVDD(1. 8V) 电源 
158 PLL_PVSS 也 
159 AVSS_PLL_BE1 也 
160 AVDD_PLL_BE1 (1. 8V) 电源 
161 AVDD_PLL ВЕ2(1. 8V) 电源 
162 AVSS_PLL_BE2 也 
163 AVSS_PLL_SDI 也 
164 AVDD_PLL_SDI(1. 8V) 电源 
165 AVDD_PLL_FE(1. 8V) 电源 
166 AVSS_PLL_FE 也 该 集成 电路 为 数字 视频 格 
167 DAC_PVSS 也 式 转换 器 ,采用 208 脚 QFP 
168 DAC_VDD(1.8V) 电源 封装 
169 DAC_VSS 也 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 
170 DAC_BOUT 模拟 B 输出 彩电 海尔 1А2У6- A8D 液晶 
171 DAC AVDDB(3.3V) 电源 彩电 、TCL LCD3026H W ñm 
172 DAC_AVSSB 也 彩电 等 彩电 上 
173 DAC_GOUT 模拟 G 输出 FLI2310 应 用 在 海信 
174 DAC_AVDDG(3.3V) 电源 TLM3766 , TLM4277 、TLM4077、 
175 DAC_AVSSG 也 ТІ,М3777,ТІ,М3788 等 型 号 的 
176 DAC_ROUT 模拟 R 输出 液晶 彩电 上 
177 DAC_AVDDR(3.3V) 电源 
178 DAC_AVSSR 也 
179 DAC_COMP DAC 视频 补偿 
180 DAC_RSET DAC 复位 
181 DAC_VREF OUT DAC 参考 电压 输出 
182 DAC_VREF IN DAC 参考 电压 输入 
183 DAC_AVDD(3.3V) 电源 
184 DAC_AVSS 地 
185 DAC_GR_AVSS 地 
186 DAC_GR_AVDD(3. 3V) 电源 
187 DAC_PVDD(3.3V) 电源 
188 TESTO 测试 端 
189 TESTI 测试 端 
190 TEST2 测试 端 
191 XTAL IN 晶体 振荡 器 ( 简称 晶振 ) 输 入 
192 XTAL OUT 晶体 振荡 器 输出 
193 VDD9(3. зу) 电源 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
194 Vss IO 地 
195 IN_CLK_PORT2 输入 _ 时 钟 
196 PORT2 0 信和 号 端 该 集成 电路 为 数字 视频 格 
197 Vpp CORE8(1.8V) 电源 式 转换 器 ,采用 208 脚 QFP 
198 Vss CORE 地 封装 
199 PORT2 1 信号 端 已 FLI2300 应 用 在 6P30 机 心 
200 PORT2 2 信号 端口 彩电 海尔 L42V6- A8D 液晶 
201 PORT2 3 信号 端口 彩电 、TCL LCD3026H 液晶 
202 PORT2 4 信号 端口 彩电 等 彩电 上 
203 PORT2 5 信和 号 端口 FLI2310 应 用 在 海信 
204 PORT2 6 信号 端 TLM3766 , TLM4277 , TLM4077 、 
205 PORT2_7 信和 号 端 ТІ,М3777,ТІ,М3788 等 型 号 的 
206 FILDID_PORT2 奇 / 偶 场 标志 液晶 彩电 上 
207 VSYNC_PORT2 场 同 步 
208 HSYNC_PORT2 行 同步 
52. FP5001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 OUT 集 电 极 开 路 晶体 管 输出 1. 封装 :采用 8 脚 PDIP/SOP 封装 
2 Усс 电源 2. 用 途 :FP5001 是 PWM 电源 DC-DC IC 
3 COMP 误差 放大 器 反馈 输出 З. 应 用 领域 :液晶 电视 上 (如 长 虹 AOC 
4 FB 误差 放大 器 反 相 输入 机 心 LT19570 .LT22510 .LT26510 等 液晶 电 
5 SCP 短路 保护 输入 WE) 
6 DTC 死 区 时 间 控 制 输入 4. 关键 参数 :工作 电压 范围 为 3.6 ~ 
7 RT 电阻 振荡 需 40V 、 低 静态 电流 为 5. SmA | Z Z Hh Ж >Ü 
8 GND 地 1.0V 输出 电流 为 100mA 
53. FSAV330 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V | 电阻 (R+/R-)/kQ & Ë 
1 SEL 选择 信号 输入 0 8. 81/5.82 
л рр 
z М ш 0 i 1. EPE 2716 I QSOP 
3 1B2 出 0 0/0 а 
二 TSSOP „SOIC 封装 
ы 1A JA 0 2/3. 02 2 用 途 :4 通道 2:1 视频 
5 2B1 输出 0.91 oo /5. 02 ñ 
6 2B2 输出 0.91 6. 52/5. 02 1 w 
7 2А 输入 0.91 = /5. 02 3. BLAI IUR: BRE, KA 
т ND і I Т7 (1510 机 心 ) 等 液晶 电视 上 
FA s AO 4. 关键 参数 :工作 电源 电 
10 3B2 ШЕ 0.91 6. 52/4. 82. Ееее АЫ 
== 为 0 ~ 5.5V、 输 出 电压 为 
11 3B1 pii 2.22 © /4. 82 бық 
12 4А Н 0.91 о /5. 22 а 
13 482 ГТП 0.91 6. 52/5. 02 i ЕА Ы 全 ГЕ 7 
14 4В1 输出 0.91 o /4. 82 MADIS HE N 
T ОЕ КЕ ЕЗИ I T 6. 参考 代 换 型 号 :P15V330 
16 Усс 电源 5. 11 4. 52/0. 72 
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55. FSFR1700 



































(12-26 FSD210 内 部 框图 





54. FSD210 
引 脚 号 引 脚 符 号 引 脚 功能 кон 

1 GND 地 

2 GND 地 

3 GND 地 该 集成 电路 为 电源 集成 电 

4 Үрв 反馈 电压 路 ,可 FSD200 代 换 
ү э 应 用 在 海尔 L32A9A-A 液 

5 ч i 晶 电视 上 , 内 部 框图 如 图 

НЕ 空 及 2-26 所 示 

7 DRAIN 漏 极 

8 Уз 启动 































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а от 
1 Ум. 高 边 场 效 应 管 漏 极 
2 CON 启用 /禁用 保护 
р шы = ш 该 集成 电路 为 半 桥 谐振 转换 器 , 采 
$ к 低 边 场 效应 管 电流 检测 用 9 脚 SIP, 应 用 在 康佳 LED421S07N 
5 5С 控制 地 (电源 板 号 300604) .康佳 LC55FT68AC 
6 PG 电源 地 (电源 板 号 为 34005964 ) 等 液晶 电 
7 LVee 控制 IC 电源 电压 视 上 。 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 2- 
8 МС КТ 27 所 示 
9 HVcc 高 边 门 驱动 电路 IC 电源 电压 
10 Verr 低 边 场 效应 管 漏 极 
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LV cgood 
РА | 


11.3/14.5V| > 8.7/9.2V 


二 本 HVccgo0od д-П 
内 部 偏 压 A 
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u ТТИ: ДЕ Л 
350п5 


лл 












































































































































计数 器 (1/4) 












































її н 平衡 延迟 上 | 低 边 门 驱动 


350ns 


kreero 国 s | >b 停机 延迟 
PAR 


LVccgoo0d”] 1 


ІМсс—4 
ч ир > 自动 重新 5 сәнін 
Wilg 启动 保护 











0.6Vo4V| |} 
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保护 23V R. 
锁 存 器 
保护 























FSFR1700 
































图 2-27 FSFR1700 引 脚 排列 及 内 部 框图 








56. FSP3132 






























































引 脚 号 引 脚 符 号 引 脚 功能 # HE 
1 FB 反馈 
2 EN 使 能 
3 ОСЅЕТ 外 部 电阻 , 设 定 最 大 输出 电流 该 集成 电路 为 PWM 控制 SA Е 
4 Усс 电源 Я ya {> еи 
5 от НЕ 转换 器 ,应 在 海信 TLM22V68 液晶 
6 OUTPUT 输出 端 电视 上 ,内 部 框图 如 图 2-28 所 示 
7 Vss HB. 
8 МЕЗ Hb 
„OUTPUT 


Vcc 


热 关 机 











图 2-28 FSP3132 内 部 框图 
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57. FSQ0265R 





























































































































































































































































































图 2-29 FSQ0265R 应 用 电路 


引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 GND 地 
2 Vec 电源 
3 FB 反馈 
该 集成 电路 为 功率 开关 FPS 电源 
4 SYNC 同步 控制 器 ,其 应 用 电路 如 图 2-29 所 示 
` H жы 
5 STR 启动 ( 连接 到 整流 AC 线 电压 源 ) (以 应 用 在 康佳 LC42DS60C 液晶 电 
视 上 为 例 ) 
6 DRAIN 漏 极 
7 DRAIN 漏 极 
8 DRAIN 漏 极 
Vbus 
RB905 | LB90LLCB910 | 
“Т ам FB Tion/630V 
一 + 
ме Ту Арзу. x 
_ 4 100k/1206 ' 
CSTR воо © + | 
CB912 DRAI FSQ0265 DB902 D 
2 205 不 е wa 
47n/25V 3 | ppg DRAIN 1n4007 ; 
= — 2 e 10 
DRAI 
RB9I6T- | ВБ ЕНУ? == 
LSM S омо YsyncHH C4 
' У У > 中 | - 
(во? o| Берет 本 5 | TB901 
1.5M J 62k o _ BCK 19-007 
о -СВ901 DB903 П RB909 
[88319 2х 2 Q `Z 33p/50V 144148 | | 2.7/1206 
| =E: И 
= = 
| LZ ОВ904 DB901 + = 
i NBOS _2 H 217002 FR104 NB950 本 平 | 
ч | - a PC817 A~ 
' = + со en 
= КК N| 一 + — B 
CB906 CB913 —CB904 == СВ909 1 
25416 УГ RDSI озү Қ p о a| 225/50М„0.14/50У/ ЗУ ты 
' сс QB902 B903 一 一 一 
` x $ рВ555160 | 203904 27/1206 57 п 
1 x Z aE 
DB904| RB914 = 
L4148 Ik 
' N 
ZB904 
= 16У і 
NI 
NZ “SZ, 
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58. FSQ0465 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 DRAIN 漏 极 
2 GND 地 РИЧ Р 
该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ,应 用 在 康佳 
3 Vec 电源 电源 高 压 二 合 一 板 KIP_L150114C1-01 ( 38 
4 ЕВ 反馈 号 34006620 ,版 本 号 35014435), 其 应 用 电 
Р SYNG 同步 路 如 图 2-30 所 示 
6 VST 启动 
ee] 
Vac | ы ж 4 
9 PFC 400V 
о 
| RW911 L CW915 
100k/2W af 2700p/1.6kV | 
TW901 
КӨ DW901 | | EER28L 
10057206 NW901 11400775 2 
RW902 С\/204 FSQ0465 < 390V - LW902 оӣ 
1.5M 06V4 2 O суо БЕ 1% ° 
a BDRAIN 221 А 
| Ес 2 3.7V RW010 + ку? 6 | 
RW904 NDSYNI 
15М + 3 w 
> RW90 = Ву | 
RW903 сург 上 МУ “| AAT RW909 | 
1.5M RW90822/50VL; CW906 2171234 | | 
390k 73 = 
се 
QW902 RW914 —| FR104 
Qwo90l 1 Б 27002 0 NC хӯ №904 1 
? 
2N3904 = vce Qw903 | RW905 a 
= 2N3904 NC |2. 
i а Ө Сар Dweoz 中 | 1 Eli 
> 一 | Әз 4 Ы 
39k| ES 215455 14148 Jk суми 
к9071554 “| SR ù “| —|22u/50V 
cwo ZW901 CW913| 541223 
105 T 16V 104 
77 > | 
图 2-30 FSQ0465 应 用 电路 
59. FSQ0765 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 DRAIN 漏 极 
2 GND 地 
3 Ve 电源 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 块 ,应 用 在 康佳 
ш ZA — (34006383) 电源 板 上 , 其 应 用 电路 
4 FB 反馈 
如 图 2-31 所 示 
5 SYNC 同步 
6 VSTR 启动 
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Vbus I 
_TW902 
-| BD90l 3 H 
у GBU4J CW903 RW901 2—14 
Š ққ 10 
б ы 2 
+ 5| Е 75 HER107 
І | = DW901 
1,902 28 MMBT3904 cwo2| _ F 2 
2 XS905 一 对 一 
3 2.3mH 2 -rr| сома | “| 1001/50 = Н 
1 4 =a |+ Q902 
C90 DW904 R905 | 2 < = “ MMBT3204 
0. 1/275 VAC z LW901 
| FRI04 IM1206 =| 09907 ЕУ? е 
(199 DW903 
0.5W/100 | FRI 
CW911 EE 2 
== 298 ZDW902 : | 
1001/50/ | 85 1N4745A 
I 品 2 
1%) Z 
SY.9 < 
SINE & |4 7 
а EFB 
š б 2 cwos | |75441 noso 
ога 可 01W50V == y pC817. 
FSQ0765 CW906 ы ШУ 
474/50У | Z %| 
= RW912 ЖЕ 
' eš 12k SN 
м cn 
= Ru | 
N951 
L A| KA431 
[ 2-31 FSQ0765 应 用 电路 
60. FSQ510 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 GND 地 
2 GND 地 
3 VFB 反馈 РЧ ТР ; 
á 该 集成 电路 为 待机 电源 IC ,应 用 在 TCL 
4 SYNC 同步 ІРІД2А ( 142F19F ) 与 TCL MS58 机 心 
(LAOF11FBE) 等 液晶 电视 上 。 其 应 用 电路 
5 Vec 电源 如 图 2-32 所 示 ( 以 应 用 在 1Р1А2 液晶 电视 
Е 
6 NC 空 脚 wi 
7 р 漏 极 
8 VSTR 启动 
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' C806 R819 R862 L R825 = | 
A Æ 47ш 221] 39 БОГ 271 Hm | 
450V [| R809 Сз 
h “7 220p 
R801 p77 
R803 27 PGND AGND 
| PGND 7 小 D813 5 1 
HER108 ОЗ | |6 
0801 | 7 
_ 1 А 41694 | M 
2 7 УС А | 2IDRAIN| ë 
EGND 3 16 D814 R865 lË мәз! fns 
1 5 | ЕК104 4R7 ilves || 10 
R867 ' 
ZKD801-L-C818 ESOSI а Ik |+ своз L 
5V6 0.0221 D803 本 ==C819 —C803 
20V 52и PGND /N 
04ш 50V квз 
Zo x Ç 
57-57 57 i 
POND POND PGND PGND PGND 880 7804 
= 4 1 
R864 D820 Z 
6k8 4148WS 人 小 3 > + b 
PS2561 
57 ` | 
PGND PGND БОК AN 
2-32 FSQ510 应 用 电路 
61. FQSC1565 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 DRAIN 接 MOSFET 管 漏 极 
UND Т 该 集成 电路 为 开关 电源 厚 膜 电路 , 内 含 
振荡 器 误差 放大 电路 ,同步 脉冲 电路 、 激 
y 电源 励 电 路 和 大 功率 MOS 开关 管 等 ,应 用 在 创 
сЕ Е ДЕ P26TQI 和 8ТМ1 机 心 等 液晶 电视 上 。 
其 应 用 电路 如 图 2-33 所 示 (以 应 用 在 
4 Уш 反馈 电压 输入 о 
P26TQI 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 SYNC 脉冲 同步 信号 输入 
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i R642 R617 68k2W Tool 
470k-1⁄4W 
Айе [ы | E теше 01 
I 2 x ! ç KB ЛА У 
+ . s: 
+ C606 IC601 ГУЛ ІП 
- = - л, ГЕЛІ ШЕШ BA158 т” 
= Жж š R615 
| Е ЕЕ 470к- Ta 
2 ҚАСЕН 5 пев 
入 z 
t IC603 2 м ЕН Ece BAs 
ЕО8СІ565 2“: š ВУ М 22h 50у 
J JHH * жж 77 
Š 38 Ng I 
5 58 ЖҰ I 
y р š 
| 6 a 
bS з 
AAA 4 а V, 
Р 2-33 FQSC1565 应 用 电路 
62. GL850 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 AVDD1 电源 
2 DM2 USB 信号 (为 DSPORT2 ) 
3 DP2 USB 信号 (为 DSPORT2 ) 
4 RREF 连接 5100 参考 电阻 
š pam түн GL850 为 USB 2. 0 4 端口 集 
_ 线 器 控制 器 ,应 用 在 创维 
6 XI 12MHz 晶振 时 钟 输入 55E70RG (8M70 机 心 ) 液晶 电 
7 X2 12MHz 晶振 时 钟 输入 ` аа. 
Ж 
8 DM3 USB 信号 (为 DSPORT3) 
9 DP3 USB 信号 (为 DSPORT3) 
10 AVDD 电源 
11 DM4 USB 信号 (为 DSPORT2) 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
12 DP4 USB 信号 (为 DSPORT2) 
13 RESET 复位 
14 TEST/SCL 测试 /时 钟 
15 GND 地 
16 DVDD 电源 
选择 (0: GL850 是 由 总 线 供电 ;1:GL850 
i КЕРТЕ ы А 是 由 总 线 供 电 
18 PGANG 在 输入 模式 上 电 复 位 后 默认 
GL850 为 USB 2.0 4 端口 集 
19 OVCUR2 过 电流 指示 ( 低 电 平 有 效 ) 线 器 控制 器 , 其 应 用 在 创维 
— a т УУ A y 
20 PWREN2 电源 启动 输出 ( 低 电 平 有 效 ) 55F70RG(8M70 机 心 ) W ih B 
视 上 , 其 应 用 电路 如 图 2-34 
21 OVCURI 过 电流 指示 ( 低 电 平 有 效 ) 所 示 
22 PWREN1 电源 启动 输出 ( 低 电 平 有 效 ) 
23 V5 电源 (5V) 
24 V33 电源 (3.3V) 
25 DMO USB 信号 (为 USPORT) 
26 DP0 USB 信号 (为 USPORT) 
27 DM1 USB 信号 (为 USPORTI ) 
28 DP1 USB 信号 (为 USPORT1) 
ma ыы 
0 USB2_ D+ уе 
U28 0 R45 USB2 D-% USB2- D+ КА 5 
А г—— ы, = ( 
шоны Грот ры | ырын ЕР -8- °з 
= = — USB2 рыш 5] ЮР? рро |26 БЫ © 
БЕСТЕ 3V3-USBUHB 5-|8ЕЕЕ) | DMS |4 зуз-оѕвонв || Ку su 
$ бхр SSOP28 vs 9 mn 3V3_DVDD б 
хта Dun 8070 40м DVOR EA — + ~ 
INC MRI Эз ОЗВОНВ ЧО А» бүбү o ICTTEST 
% 1112) ОМ4 PGANG 5 R82 
ег =н Біз ное Врат КЕГЕ г озуз DVDD КЕЧ Dk 100k/NC 
~~ TEST/SCL GND Б Д а 
== == 5V_USBHUB TH бел RI 1 | 
9 GL850 ӨЗ 1k/NC 3906/NC 
к | ICrrEST Qha (ОШ ICTTEST " 
10К - = 
| == = 
R71 —— 
47k 




















2 


2-34 GL850 JHH 


LSALLƏI 


60 





























































































































































































































63. GM5221 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ROM_DATA3 ROM 存储 器 数据 端 
2 ROM_DATA2 ROM 存储 器 数据 端 
3 ROM_DATAI ROM 存储 器 数据 端 
4 ROM_DATAO ROM 存储 器 数据 端 
5 ROM_OEn 外 部 存储 器 数据 读 控制 
6 ROM_WEn 外 部 存储 器 数据 写 控 制 
7 ROM_CSn 内 /外 部 存储 器 转换 控制 
8 CRVSS 地 
9 CVDD_ 1.8 电源 (1.8V) 
10 VCO_LV VCO 测试 点 
11 AVDD_OUT_LV_E 3.3 电源 (3.3V) 
12 AVSS_OUT_LV_E 地 
13 CH3P_LV_E(PDO/ERO) LVDS 输出 
14 CH3N_LV_E(PDI1/ERI1 LVDS 输出 、 
ш ! L 该 集成 电路 是 СЕМЕ- 
15 CLKP_LV_E( PD2/ER2) LVDS 输出 515 公司 生产 的 入 
卫生 РОЧ 
16 CLKN_LV_E( PD3/ER3) LVDS 输出 Ға 22: е 成 度 „н 功 
17 CH2P_LV_E(PD4/ER4) LVDS 输出 ы т ж 2 
H М НЕТ НТА 
18 CH2N_LV_E(PD5/ER5) LVDS 输出 E кя 
— 示 处 理 器 ,内 部 集成 强 
19 CH1P_LV_E(PD6ZER6) LVDS 输出 大 的 平板 图 像 处 理 器 
JF 25 É 5 
20 CHIN_LV_E(PD7/ER7) LVDS 输出 二 路 信号 输入 (RCB 输 
= Fi ^7 1Ш J 
21 CHOP_LV_E ( PD8/EG0) LVDS 输出 В Е | Ё ! 
22 CHON_LV_E(PD9ZEG1) LVDS 输出 ADVI 输入 ITU656 视 
2 jx ІН! 
= = 频 输 入 ) .0SD 控制 .内 
23 AVSS_OUT_LV_E 地 А а 
24 AVDD. OUT. LVE 3.3 电源 (3.3V) TE X86 MAAE EE PL 
т VSS TV — Ж 时 钟 控 制 发 生 需 、ADC 
T КУЙ. ЕТЕГІ 电源 (3 чү) 智能 图 像 处 理 等 功能 
一 一 一 - 模块 。 采 用 208 ШІ QFP 
27 AVDD_ OUT_LV_0O 3.3 电源 (3.3V) A- 9 
封装 ,3.3V 和 1.8V E 
28 AVSS_OUT_LV_O 地 
压 供电 。 应 用 在 TCL- 
29 CH3P_LV_O( PD10/EG2) LVDS 输出 күт Ө 
LCD2026A 液晶 电视 、 
30 CH3N_LV_O(PD11/EG3) LVDS 输出 EF са 
海尔 L42V6- A8D 液晶 
31 CLKP_LV_O(PD12/EG4) LVDS 输出 电视 上 
32 CLKN_LV_O(PD13/EG5) LVDS 输出 | 
33 CH2P_LV_O( PD14/EG6) LVDS 输出 
34 CH2N_LV_O( PD15/EG7) LVDS 输出 
35 CHI1P_LV_O( PD16/EBO) LVDS 输出 
36 CHIN_LV_O(PD17/EB1) LVDS 输出 
37 CHOP_LV_O( PD18/EB2) LVDS 输出 
38 CHON_LV_O( PD19/EB3) LVDS 输出 
39 AVSS_OUT_LV_O 地 
40 AVDD_ ОСТ ІУ 03.3 电源 (3.3V) 
41 CVDD_1.8 电源 (1. 8V) 
42 CVSS 地 
43 PD20/EB4 LVDS 输出 
44 PD21/EB5 LVDS 输出 
45 PD22/EB6 LVDS 输出 
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(2%) 
| 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
46 PD23/EB7 LVDS 输出 
47 DEN LVDS 输出 
48 DHS LVDS 输出 
49 DVS LVDS 输出 
50 RVDD_3.3 电源 (3.3V) 
51 CRVSS 地 
52 NC 空 脚 
53 NC 空 脚 
54 NC 空 脚 
55 DCLK 数据 时 钟 
56 JTAG_RESET( PD24/OR0) JTAG 复位 信号 
57 RESERVED( РО25/ОВ1) 保留 
58 RESERVED( PD26/0R2) 保留 
59 RESERVED( PD27/OR3) 保留 该 集成 电路 是 GENE- 
60 RESERVED( PD28/OR4) 保留 SIS 公司 生产 的 微 芯 片 
61 RESERVED( PD29/0R5) ды 它 是 片 集 成 度 高 、 РМ 
Š 3 : 
ли г бз а EA в 
64 JTAG_TDO( PD32/0G0) JTAG 数据 输出 信号 4. ` 
65 RESERVED( PD33/0G1) 保留 иас Е ик 
66 JTAG_TDI( PD37/0G5 ) JTAG 数据 输入 信号 = аа ка 
67 PPWR PANEL 电源 控制 sf 
ет BLAS 理光 开交 频 输 入 ) 、0SD 控制 .内 
置 X86 mAb йт, PLL 
69 СРІ015(5ТІ ТМ1/СРІ015) 通用 输入 /输出 端 К 
时 钟 控制 发 生 器 、ADC 
70 RESERVED( STI_TM2) 保留 智能 图 像 处 理 等 功能 
71 HOST_SCL/UART_DI P C 时 钟 模 Б 用 5 H ОЕР 
72 HOST_SDAZUART_DO P C 数据 4. 和 1 н 
75 CVDD_1. 8V 电源 (1.8V) п ЖЖ үй К; 
F Ce m 海尔 L42V6-A8D 液晶 
2 7 电视 上 
77 DDC_SCL_VGA VGA DDC Ë C 时 钟 
78 DDC_SDA_VGA VGA DDC P C 数据 
79 DDC_SCL_DVI DVI DDC P C 时 钟 
80 DDC_SDA_DVI DVI DDC P C 数据 
81 GPIO0 通用 输入 /输出 端 
82 СРІОІ 通用 输入 /输出 端 
83 GPIO2 通用 输入 /输出 端 
84 GPIO3 通用 输入 /输出 端 
85 GPIO4 通用 输入 /输出 端 
86 CVDD_1.8 电源 (1.8V) 
87 CRVSS 地 
88 СРІО5 通用 输入 /输出 端 
89 GPIO6 通用 输入 /输出 端 
90 GPIO7/IRQ IN 通用 输入 /输出 端 与 中 断 请 求 输入 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
91 GPIO8/IRQ OUT 通用 输入 /输出 端 与 中 断 请 求 输出 
92 СРІО9/5СІ, 通用 输入 /输出 端 与 时 钟 线 
93 GPIO10/SDA 通用 输入 /输出 端 与 数据 线 
94 CRVSS 地 
95 RVDD_3.3 电源 (3.3V) 
96 CVDD_1.8 电源 (3. 3V) 
97 CRVSS 地 
98 PWMO/GPIO11 РУМО 端 与 通用 输入 /输出 端 
99 PWM1/GPI012 PWM1 端 与 通用 输入 /输出 端 
100 PWM2/GPIO13 PWM2 端 与 通用 输入 /输出 端 
101 PWM3/GPIO14 PWM3 与 通用 输入 /输出 端 
102 VDATA7/GPIO16 数据 端 /通用 输入 /输出 端 
103 VDATA6/GPIO17 数据 端 / 通 用 输入 /输出 端 
иш: > Е 
106 VDATAS/GPIO18 数据 端 / 通 用 输入 /输出 端 жы 司 £ се 
107 VDATA47GEIO19 数据 端 / 通 用 输入 /输出 端 2.2... 
108 VDATA3/GPIO20 数据 端 / 通 用 输入 /输出 端 22 т. ан 
109 VDATA2/GPIO21 数据 端 /通用 输入 /输出 端 x . — 
110 VDATA1/GPIO22 数据 端 /通用 输入 /输出 端 o ао 
111 VDATA0/GP1023 数据 端 / 通 用 输入 /输出 端 SIE ы ка ка 
аруа 入 .DVI 输入 ITU656 视 

Т түрі ІМВ. 3.3 i Ou 频 输 入 ) OSD 控制 、 内 
114 REXT 1 ~ к к „ч. 
ТЕ ANINE ЖЕ 时 钟 É 制 发 生 е 
116 VDD_RX2 1.8 电源 (1.8V) 及 智能 图 像 处 理 等 切 能 
117 AGND_RX2 地 ои 

= u =A 封装 ,3.3V 和 1.8V E 
118 RX2 + 数据 接收 正 端 Ен. БЕЛЕ TCL 
119 RX2 - 数据 接收 负 端 ТЄР? "Ë н тш 视 
120 AVDD_RX2 3.3 电源 (3.3V) ИрИ ЕС 
121 Үрр_КХІ 1.8 电源 (1.8V) мо ша 
122 AGND_RXI 地 EAR 
123 ВХ1 + 数据 接收 正 端 
124 RX1 - 数据 接收 负 端 
125 AVDD_RX1 3.3 电源 (3.3V) 
126 VDD_RX0_1. 8 电源 (1. 8V) 
127 AGND_RX0 地 
128 ВХО + 数据 接收 正 端 
129 RX0O - 数据 接收 负 端 
130 AVDD_RX0_3. 3 电源 (3.3V) 
131 AGND_RXC 地 
132 RXC + 低压 差分 时 钟 端 
133 RXC - 低压 差分 时 钟 端 
134 АҮРр ВХС. 3. 3 电源 (3. 3V) 
135 VBUFC_DVI DVI 输入 

















































































































































































































(2%) 
| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
136 GND_RXPLL 地 
137 VDD_RXPLL 1.8 电源 (1.8V) 
138 CLKOUT 时 钟 输出 
139 CVDD_1.8 电源 (1. 8V) 
140 CRVSS 地 
141 AVDD_BLUE_3.3 电源 (3.3V) 
142 BLUE + VGA 蓝 色 正 信号 输入 
143 BLUE - VGA 蓝 色 负 信号 输入 
144 AGND_BLUE 地 
145 AVDD_GREEN_3. 3 电源 (3.3V) 
146 SOG_MCSS 绿色 同步 信号 
147 GREEN + VGA 绿色 正信 号 输入 
148 GREEN - УСА 绿色 负 信 号 输入 
149 AGND_GREEN 地 ГИП 
150 АҮРр ВЕР 3. 3 电源 (3. 3V) 该 集成 电路 Е oR 
151 RED + VGA 红色 正信 和 号 输入 ТА е Е 
152 RED- VGA 红色 负 信 和 号 输入 它 是 一 片 集成 度 高 、 功 
155 А m 能 强大 的 多 功能 液晶 显 
154 AVDD_ADC_3. 3 电源 (3.3V) о Н к 
155 ADC_TEST 测试 ИРКЕ 
156 AGND ADC 地 三 路 信号 输入 (RGB 输 
ТБ? NC = PTT 入 .DVI 输入 ITU656 视 
ТЕ NG PTT 频 输 入 ) 、0SD 控制 .内 
T T PST 置 X86 mAb BE ДЕ, PLL 
Tr K SH 时 钟 控制 发 生 器 .ADC 
161 NC = 及 智能 图 像 处 理 等 功能 
PPT „м ЖШ 208 ОЕР 
163 GND1_ADC 也 Е 
164 ҮРрІ АРС 1. 8 电源 (1. 8V) к 
ш ш = 海尔 AT W Г 
166 VDD_RPLL 1. 8 电源 (1. 8V) | 
167 VBUFC_RPLL 增益 电视 上 
168 AGND_RPLL 地 
169 XTAL 晶体 振荡 器 
170 TCLK 时 钟 信 号 
171 AVDD_RPLL_3. 3 电源 (3.3V) 
172 LBADC_VDD_3.3 电源 (3.3V) 
173 LBADC_IN1 输入 端 
174 LBADC_IN2 答 入 端 
175 LBADC_IN3 ü A M 
176 LBADC_RETURN 返回 
177 LBADC_GND 也 
178 RESET 复位 
179 CVDD_1.8 电源 (1. 8V) 
180 CRVSS 也 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
181 HSYNC 行 同步 
182 VSYNC 场 同步 
183 ROM_ADDRI7 ROM 存储 器 地 址 总 线 
184 ROM_ADDRI6 ROM 存储 器 地 址 总 线 
185 ROM_ADDR15 ROM 存储 器 地 址 总 线 
186 ROM_ADDR14 ROM 存储 器 地 址 总 线 该 集成 电路 是 GENE- 
187 ROM_ADDR13 ROM 存储 器 地 址 总 线 SIS 公司 生产 的 微 世 片 ， 
188 ROM_ADDR12 ROM 存储 器 地 址 总 线 它 是 一 片 集 成 度 高 、 功 
189 ROM_ADDRII ROM 存储 器 地 址 总 线 能 强大 的 多 功能 液晶 显 
190 RVDD_3.3 电源 (3.3V) 示 处 理 器 ,内 部 集成 强 
191 CRVSS 地 大 的 平板 图 像 处 理 器 、 
192 ROM_ADDR10 ROM 存储 器 地 址 总 线 三 路 信号 输入 (RGB 输 
193 ROM_ADDR9 ROM 存储 器 地 址 总 线 入 .DVI 输入 ITU656 视 
194 ROM_ADDR8 ROM 存储 器 地 址 总 线 频 输 入 ) .OSD 控制 、 内 
195 ROM_ADDR7 ROM 存储 器 地 址 总 线 置 X86 MAk йт, РИ, 
196 ROM_ADDR6 ROM 存储 器 地 址 总 线 ШӨ ЕН Ж E йт, ADC 
197 ROM_ADDR5 ROM 存储 器 地 址 总 线 及 智能 图 像 处 理 等 功能 
198 ROM_ADDR4 ROM 存储 器 地 址 总 线 模块 。 采 用 208 脚 QFP 
199 ROM_ADDR3 ROM 存储 器 地 址 总 线 封装 ,3.3V 和 1.8V 电 
200 ROM_ADDR2 ROM 存储 器 地 址 总 线 压 供电 。 应 用 在 TCL- 
201 ROM_ADDRI ROM 存储 器 地 址 总 线 LCD2026A 液晶 电视 、 
202 ROM_ADDRO ROM 存储 器 地 址 总 线 海尔 L42V6- A8D 液晶 
203 ROM_DATA7 ROM 存储 器 数据 端 电视 上 
204 ROM_DATAG ROM 存储 器 数据 端 
205 RVDD_3.3 电源 (3.3V) 
206 CRVSS 地 
207 ROM_DATAS ROM 存储 器 数据 端 
208 ROM_DATA4 ROM 存储 器 数据 端 
64. H5TQ1G63BFR 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 

Al VDDQ 电源 

A2 DQU5 数据 选 通 

A3 DQU7 数据 选 通 

A7 DQU4 数据 选 通 | | 

А8 VDDQ 电源 该 集成 电路 为 bit 的 

АЎ ТВ тт DDR3 SDRAM( 双 倍速 率 同步 

动态 随机 存 取 存储 器 ) ,应 用 在 

Bl VSSQ 地 创维 8M92 .8M93 .8M94 机 心 液 

B2 Үр 电源 晶 电 视 上 

B3 Vss 地 

B7 DQSU 数据 选 通 

B8 DQU6 数据 选 通 

B9 VSSQ 地 






























































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
С1 VDDQ 电源 
C2 DQU3 数据 选 通 
C3 роо 数据 选 通 
C7 DQSU 数据 选 通 
C8 DQU2 数据 选 通 
C9 VDDQ 电源 
D1 VSSQ 也 
D2 VDDQ 电源 
D3 DMU 输入 数据 掩 膜 
D7 DQUO 数据 选 通 
D8 VSSQ 也 
D9 Vpp 电源 
El Vss 也 
E2 VSSQ 也 
ЕЗ рош 数据 选 通 
E7 DML йй А. ЖАИ ИЛЕ 
E8 VSSQ 也 
Е9 VDDQ 电源 
Fl VDDQ 电源 该 集成 电路 为 2G bit 的 
ғ ро12 数据 选 通 DDR3 SDRAM ( 双 倍 速率 同步 
ЁЗ DOSL JO 动态 随机 存 取 存储 器 ) ,应 用 在 
= 0114 8M92 .8M93 .8M94 机 心 液 
Е7 DQLI 数据 选 通 2. кан 
F8 DQI3 数据 选 通 
F9 VSSQ 地 
G1 VSSQ 地 
G2 DQI6 数据 选 通 
G3 DQSL 数据 选 通 
G7 Vpp 电源 
G8 Vss 地 
G9 VSSQ 地 
H1 VREFDQ 参考 电压 (为 数据 输入 /输出 ,双向 数据 总 线 ) 
H2 VDDQ 电源 
H3 DQL4 数据 选 通 
H7 DQL7 数据 选 通 
H8 DQLS 数据 选 通 
H9 VDDQ 电源 
Л NC 空 脚 
2 Vss 地 
J3 RAS 命令 输入 ( 行 信号 ) 
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( 5) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 

J7 ск 时 钟 

18 Vss 地 

19 NC 空 脚 

кі орт 通用 模式 寄存 器 信号 终止 

K2 Vpp 电源 

K3 CAS 命令 输入 ( 列 信 号 ) 

K7 CK 时 钟 

K8 Үрр 电源 

K9 CKE 时 钟 使 能 

11 NC 空 脚 

12 CS 片 选 

13 WE 命令 输入 ( 写 使 能 信和 号) 

17 A10/AP 也 址 信号 输入 /自动 预 充 电 

18 70 参考 脚 (ZQ 校准 ) 

L9 NC 空 脚 

MI Vss 也 

M2 BA0 栈 地 址 

M3 BA2 栈 地 址 

М7 А15 也 址 信号 输入 

M8 VREFCA 参考 电压 

М9 Vss 也 该 集成 电路 为 2G bit 的 

N1 Үш 电源 DDR3 SDRAM ( 双 倍 速率 同步 

N2 A3 也 址 信号 输入 动态 随机 存 取 存储 器 ) ,应 用 在 

N3 A0 也 址 信号 输入 创维 8M92 8M93 8M94 机 心 液 

N7 А12 也 址 信号 输入 唱 电视 上 

N8 BAI 栈 地 址 

N9 Vpp 电源 

P1 Vss 也 

P2 A5 也 址 信号 输入 

P3 A2 也 址 信号 输入 

P7 Al 也 址 信号 输入 

P8 A4 也 址 信号 输入 

P9 Vss 也 

RI Vpp 电源 

R2 A7 也 址 信号 输入 

R3 A9 也 址 信号 输入 

R7 А11 也 址 信号 输入 

R8 A6 也 址 信号 输入 

R9 Vpp 电源 

ТІ Vss 也 

T2 RESET 复位 

T3 A13 也 址 信号 输入 

T7 NC 空 脚 

Т8 А8 也 址 信号 输入 

T9 Vss 




















65. HEF4052B 


引 脚 号 | 引 脚 符号 


引 脚 功能 
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该 集成 电路 为 AV/TV 视频 切换 
EREI, 应 用 在 TCL М568В Ж 
































液晶 电视 上 
























































Үов 输入 /输出 (AV1 视频 输入 ) 
2 Yag 输入 /输出 ( 接 高 电 平 ) 
3 Zg 纲 频 输 出 
4 Үзв hE 立 输入 /输出 ( 接 高 电 平 ) 
5 Үір h 立 输入 /输出 (AV2 视频 输入 ) 
6 E (本 机 接地 ) 
7 VEE 
8 Уз 
9 А1 a КЮЙ А. 
10 A0 НЕВА. 
Үз, 独立 输入 /输出 (TV 视频 输入 ) 
Yoa 输入 /输出 ( 接 高 电 平 ) 
Za TV 视频 输出 
Yia 独立 输入 /输出 ( 接 高 电 平 ) 
Yaa 独立 输入 /输出 ( 接 高 电 平 ) 
Үрр 


66. НҮ271/508121В-ТРСВ 




























































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 
NC Z Jš 
NC Z= Jš 
NC Z Jš 
NC Z Jš 
NC Z Jš 
NC Z Jš 
R/B 读 / 忙 ( 漏 极 开路 输出 ) 
RE 读 使 能 
CE 芯片 使 能 
NC 空 脚 
NC 空 肢 
12 Vss 源 
Уз 
14 NC HJ 
NC HJ 
16 CLE 令 锁 存 使 能 
АТЕ 址 锁 存 使 能 
WE 写 使 能 
19 WP 保护 











该 集成 电路 为 存储 器 ,应 用 在 创维 
8М88 机 心 液晶 电视 上 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Е 
20 NC Z5 Ji 
21 NC ах) 
22 NC ZJ: 
23 NC Z5 Ji 
24 NC Z5 JA 
25 NC Z= Ji 
26 NC Z= Ji 
27 NC Z= Ji 
28 NC = J 
29 D0 数据 输入 与 输出 
30 D1 数据 输入 与 输出 
31 D2 数据 输入 与 输出 
32 D3 数据 输入 与 输出 
33 NC 空 脚 
P”: NO ӘН 该 集成 电路 为 存储 器 ,应 用 在 创维 
8M88 机 心 液晶 电视 上 
35 NC 空 脚 
36 Vss 地 
37 Vcc 电源 
38 NC = J 
39 NC = J 
40 NC = J 
41 D4 数据 输入 与 输出 
42 D5 数据 输入 与 输出 
43 D6 数据 输入 与 输出 
44 D7 数据 输入 与 输出 
45 NC = J 
46 NC Z5 JA 
47 NC Z= JA 
48 NC 空 脚 





67. HYS7V161610ETP-7 















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vpp 电源 
чи... еш 该 集成 电路 为 16 位 同步 
3 DQI 数据 输入 与 输出 DRAM ,采用 50 脚 TSOP 封装 ， 
4 VSSQ 地 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 
5 | pe 数据 输入 与 输出 ИКЕ 
6 DQ3 数据 输入 与 输出 










































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
7 VDDQ 电源 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 
9 DQ5 数据 输入 与 输出 
10 VSSQ НІ), 
11 DQ6 数据 输入 与 输出 
12 DQ7 数据 输入 与 输出 
13 VDDQ 电源 
14 LDQM 数据 输入 与 输出 掩 码 
15 WE 写 使 能 
16 CAS 列 地 址 选 ; 
17 RAS 行 地 址 选 ji 
18 CS 片 选 
19 All 也 址 信和 号 
20 А10 也 址 信和 号 
21 A0 也 址 信和 号 
22 Al 也 址 信和 号 
23 A2 也 址 信和 号 
24 A3 也 址 信和 号 
25 Vpp 电源 
26 Vss 也 
27 A4 也 址 信和 号 该 集成 电路 为 16 位 同步 
28 A5 也 址 信和 号 DRAM ,采用 50 脚 TSOP 封装 ， 
29 A6 也 址 信和 号 应 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 
30 A7 岂 址 信号 电视 的 录放 电路 中 
31 A8 也 址 信和 号 
32 A9 也 址 信和 号 
33 NC ах) 
34 СКЕ 寺 钟 使 能 
35 CLK 时 钟 信号 
36 UDQM 输入 与 输出 掩 码 
37 NC 空 脚 
38 VDDQ 电源 
39 DQ8 数据 输入 与 输出 
40 DQ9 数据 输入 与 输出 
41 VSSQ 地 
42 DQ10 数据 输入 与 输出 
43 0011 数据 输入 与 输出 
44 VDDQ 电源 
45 DQ12 数据 输入 与 输出 
46 DQ13 数据 输入 与 输出 
47 VSSQ 也 
48 DQ14 数据 输入 与 输出 
49 0015 数据 输入 与 输出 
50 Vss 也 
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68. HY57V281620HCT-H 












































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 Vpp 电源 
2 DQ0 多 路 数据 输入 /输出 
3 Уо 电源 
4 DQl 多 路 数据 输入 /输出 
5 DQ2 多 路 数据 输入 /输出 
6 Уззо ш 
7 DQ3 多 路 数据 输入 /输出 
8 DQ4 多 路 数据 输入 /输出 
9 Vppo 电源 
10 DQ5 多 路 数据 输入 /输出 
11 DQ6 多 路 数据 输入 /输出 
12 Vsso 地 
13 DQ7 多 路 数据 输入 /输出 
14 Урь 电源 
ря iDo 数据 1/О 屏蔽 (在 读 模式 下 控制 输出 
缓冲 在 写 模式 下 屏蔽 输入 数据 ) 
16 WE 写 启用 
17 CAS 行 地 址 选 ; 
18 RAS 列 地 址 选 j І. 封装 :采用 54 |Н TSOP 
19 CS 芯片 选择 封装 
20 ВАО 组 地 址 输入 2. 用 途 :DRAM 
21 ВА1 组 地 址 输入 3. 应 用 领域 :应 用 在 TCL 
22 A10/AP 行 地 址 输入 LCD20V8NTR 液晶 电视 上 
23 A0 行 地 址 输 人 4. 关键 参数 :Vpp/AVppo 引 肢 
= Al шыш 为 3 -3.3( 典 型 值 ) -3. 6V, 环 
s ози 境 温度 为 0 709, 8 ХУ 
26 A3 ТИЛЕ А. iw 
27 Vpp 电源 - = 
58 m т 5. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 
29 A4 行 地 址 输入 в 
30 А5 行 地 址 输入 
31 A6 行 地 址 输入 
32 A7 行 地 址 输入 
33 A8 行 地 址 输入 
34 A9 行 地 址 输入 
35 All 行 地 址 输入 
36 NC 空 脚 
37 CKE 时 钟 使 能 
38 CLK 时 钟 
9 роя 数据 O 屏蔽 (在 读 模式 下 控制 输出 
缓冲 .在 写 模式 下 屏蔽 输入 数据 ) 
40 NC 2х) 
41 У. 地 
42 DQ8 多 路 数据 输入 /输出 
43 Vppo 电源 
44 DQ9 多 路 数据 输入 /输出 
45 DQ10 多 路 数据 输入 /输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
46 Vsso HB 1. 封装 :采用 54 脚 TSOP 
47 DQ11 多 路 数据 输入 /输出 封装 
Peter À УКЕ 2. 用 途 :DRAM 

48 | 002 多 路 数据 输入 /输出 3， 应 用 领域 : 应 用 在 TCL 
49 Vppo 电源 LCD20V8NTR 液晶 电视 上 
50 DQ13 多 路 数据 输入 /输出 4. 关键 参数 :Vpp/AVppo 引 脚 
51 0014 多 路 数据 输入 /输出 为 3 ~3.3( 典 型 值 ) ~3. 6V , 环 

9 Ші БИЙЛЕ 0-70 ХОУ 
52 Уззо 地 1W 
53 0015 多 路 数据 输入 /输出 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
54 Уз 了 图 2-35 所 示 














A0 一 | 
Al 一 | 


All—1 
BA0 一 | 
ВА1-- 














模式 寄存 器 


2-35 HY57V281620HCT- H 引 脚 排列 及 内 部 村 












2MX 16 组 3 


2MX 16 组 2 


2MX 16 组 1 
2MX 16 组 0 











存储 单元 
阵列 














š ГОО 
= S D | 
aie L k> DQI I 
S| Sl: 

z | | 
H рона! 
š 310013 
= = = | 












列 地 址 选 通 
脉冲 时 间 延 迟 






НҮ57У281620НСТ-Н 











数据 流 控制 


Г] 
[5 
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69. HY5DU281622ETP-5 









































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 Vpp 电源 
2 DQ0 数据 输入 /输出 
3 Vppo 电源 
4 ро! 数据 输入 /输出 
Э DQ2 数据 输入 /输出 
6 Vss0 地 
7 DQ3 数据 输入 /输出 
8 DQ4 数据 输入 /输出 
9 Vppo 电源 
10 DQ5 数据 输入 /输出 
11 DQ6 数据 输入 /输出 
12 Vss0 地 
13 DQ7 数据 输入 /输出 
14 NC ЗЕ 
15 Vppo 电源 
16 LDQS 数据 滤波 
17 NC ЗЕ 
18 Vpp 电源 
19 NC ЗЕ 
20 LDM 输入 数据 掩 码 
21 WE 命令 输入 
22 CAS 命令 输入 
23 RAS 命令 输入 
24 С5 片 选 该 集成 电路 为 128Mbit ( 8 Mbit x 
25 NC 空 脚 16)GDDR SDRAM ,采用 66 脚 TSOP 
26 BAO 也 址 输入 封装 ,应 用 在 LG 42LC2RR 液晶 电 
27 ВА1 也 址 输入 视 上 
| ААР 254 内 部 框图 如 图 2-36 所 示 
29 A0 ШЕ А. 
30 А1 也 址 输入 
31 A2 也 址 输入 
32 A3 岂 址 输入 
33 Үр» 电源 
34 Vss 也 
35 A4 也 址 输入 
36 A5 岂 址 输入 
37 A6 也 址 输入 
38 A7 也 址 输入 
39 A8 岂 址 输入 
40 А9 也 址 输入 
41 А11 也 址 输入 
42 NC 空 脚 
43 NC ЗЕ 
44 СКЕ АА 
45 CLK 寺 钟 信号 
46 CLK 差分 时 钟 信号 
47 UDM 输入 数据 掩 码 
48 Vss 地 
49 VREF 基准 电压 
50 NC 空 脚 
51 UDQS 数据 滤波 








































































































图 2-36 HY5DU281622ETP-5 Р] 









































ск 模式 ”LDQS 
сік 寄存 器 UDQS 


[НЗ] 
A] 




















| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
52 Vsso НІ, 
53 NC 空 脚 
54 DQ8 数据 输入 /输出 
55 Vppo 电源 
56 DQ9 数据 输入 /输出 
57 0010 数据 输入 /输出 该 集成 电路 为 128Mbit ( 8Mbit x 
58 Vsso Hb 16)GDDR SDRAM ,采用 66 脚 TSOP 
59 DQ11 数据 输入 /输出 封装 ,应 用 在 LG 42LC2RR 液晶 电 
60 0012 数据 输入 /输出 视 上 
61 Vppo 电源 内 部 框图 如 图 2-36 所 示 
62 DQ13 数据 输入 /输出 
63 DQ14 数据 输入 /输出 
64 Уззо ih 
65 0015 数据 输入 /输出 
66 Уз НІ), 
ЕЗ DS 
> 
32 ss 
= 
CLK — 
Е — 
_6 _ Ес 
CAS = Ы DQ[0—15] 
WE 2MX 16/Bank3 E 
LDM 
UDM 
LDQS, UDQS 
A0—All 
列 地 址 
计数 器 
ВАО, ВА1 
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70. HY5DU56822. HY5DU561622 


























































































































































































































引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
TSOP | TSOP 
1 1 Vpp 电源 
2 2 DQ0 数据 输入 /输出 
3 3 Vono 电源 
4 NC 空 脚 
4 5 DQ1 数据 输入 /输出 
5 8 DQ2 数据 输入 /输出 
6 6 Vssa 地 
7 NC 空 脚 
7 11 DQ3 数据 输入 /输出 
10 NC 空 脚 
8 DQ4 数据 输入 /输出 
9 9 Vppo 电源 
10 DQ5 数据 输入 /输出 1. 封装 :采用 66 脚 TSOP 封装 
13 NC xj 2. 用 途 :256Mbit DDR SDRAM 
3. MJH SR: H5DU561622 应 
14 NC 空 脚 在 LCD42B03-P、LCD40B03-P 
11 DQ6 数据 输入 /输出 等 液晶 电视 上 
4. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
12 12 Vsso 地 2-37 所 示 
13 DQ7 数据 输入 /输出 
14 16 NC 空 脚 
15 15 Vono ІІ 
16 1008 数据 选 通 
17 17 NC 空 脚 
18 18 У» 电源 
19 19 NC 空 脚 
20 NC 空 脚 
20 LDM 输入 数据 掩 码 
21 21 WE 写 使 能 
22 22 CAS 列 地 址 选 通信 和 号 输入 
23 23 RAS 行 地 址 选 通信 和 号 输入 
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(Ж) 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
TSOP | TSOP 
24 24 CS 片 选 
25 25 NC 空 脚 
26 26 BA0 分 组 地 址 输入 
27 27 ВА1 分 组 地 址 输入 
28 28 A10/AP 也 址 输入 /电源 
29 29 A0 也 址 输入 
30 30 Al 也 址 输入 
31 31 A2 也 址 输入 
32 32 A3 也 址 输入 
33 33 Vpp 电源 
34 34 Vss 也 
35 35 A4 也 址 输入 
36 36 A5 也 址 输入 
37 37 A6 也 址 输入 
38 38 A7 也 址 输入 
35 39 АЁ HETA 1. 封装 :采用 66 脚 TSOP 封装 
2. 用 途 :256Mbit DDR SDRAM 
40 40 A9 也 址 输入 3. 应 用 领域 : H5DU561622 应 
41 41 All 也 址 输入 在 LCD42B03-P、LCD40B03-P 
42 42 А12 也 址 输入 等 液晶 电视 上 
С 5 м к 4. 引 脚 排 列 及 内 部 框图 如 图 
44 44 CKE 时 钟 使 能 
45 45 CLK 差分 时 钟 输入 
46 46 CLK 差分 时 钟 输入 
47 47 UDM 输入 数据 掩 码 
48 48 Уз 地 
49 49 VREF 参考 电压 
50 50 NC 空 脚 
51 51 UDQS 数据 选 通 
52 52 Vssq 地 
53 53 NC 空 脚 
54 54 DQ8 数据 输入 /输出 
55 55 Vppo 电源 
56 56 DQ9 数据 输入 /输出 
57 57 DQ10 数据 输入 /输出 
58 58 Vsso 地 
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(Ж) 
引 脚 号 ss 
引 脚 符号 B| 脚 功能 # W 
TSOP | TSOP 
59 59 0011 数据 输入 /输出 
ЕЕ 1 tA 
6 | 60 | DQ 数据 输入 /输出 1. 封装 :采用 66 脚 TSOP 封装 
61 61 Уро 电源 2. 用 途 :256Mbit DDR SDRAM 
ҒА 
62 62 DQ13 数据 输入 /输出 З. 应 用 领域 ;: H5DU561622 应 
在 LCD42B03-P、LCD40B03-P 
63 63 DQ14 数据 输入 /输出 等 液晶 电视 上 
64 64 Уо 地 4. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 
65 65 DQ15 数据 输入 /输出 2-37 所 示 
66 66 Уз 地 
ЖАЗА ЕЗ 
2bit 预 取 单 元 > POS 
== рм 
= 
a ЕЗ 
一 ~ 8MX8/ 组 0 
CLK— а 
CIK — | | 中 Ë 
СКВ 8MX8/ 组 1 | = 1615 8 |E 
CS 一 命令 ЕСІГІ 
RAS | 译 码 器 8MX8/ 组 2 |+ | |ж s: 
хс Б БЕРІ Р 
ST 8MX 8/413 1 РОЛ 
列 译 码 器 
ADD 
BA CLK_DLL 
DQS 
HY5DU56822, HY5DU561622 
ZXDLSH 
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2-37 HY5DU56822, HY5DU561622 引 脚 排列 及 内 部 框图 








71. ICE2A165. 


ICE2A265. ICE2A365 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 SOFTS 软 启动 

2 FB 反馈 

3 ISENSE 控制 器 电流 感应 输入 т. 封装 :采用 8 脚 PC-DIP-8-6 

КЕЙН БИ 2. 用 途 :离线 式 开关 电源 电流 模式 控 

ШЕН 

5 DRAIN Шш: 3. 应 用 领域 :液晶 电视 ( 如 ICE2A165 应 

6 NC 空 肢 用 在 创维 P26TQI 型 电源 板 中 ) 

7 Vec 控制 器 电流 电压 

8 GND 地 

72. ICE3B0565 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 

1 SOFTS 软 启动 

2 FB 反馈 

I 53 电流 检测 т. 封装 :采用 8 脚 PG-DIP-8-6 封装 

4 DRAIN 漏 极 2. 用 途 :PWM 控制 芯片 /MOSFET ЖЛ) 
- 率 场 效 应 管 的 复合 电源 芯片 内 含 振荡 器 、 

5 DRAIN Шр 取样 稳 压 .驱动 级 等 控制 电路 和 MOSFET 

6 NC 空 脚 开关 管 ,应 用 在 康佳 液晶 电视 中 

7 Vec 控制 器 电源 电压 

8 GND 地 


73. ICE3DS01L 










































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V # Ж 
1 SOFTS 软 启动 4.41 
1. 封装 :采用 8 脚 PG-DIP-8-6 封 
2 FB 反馈 2. 59 m Z 
3 CS 电流 检测 0.05 2. 用 途 : 离 线 式 开关 电源 电流 模 
式 控制 器 
4 HV 高 电压 输入 299. 95 3. 应 用 领域 :彩色 电视 机 、 适 配 
器 .用 于 卫星 和 有 线 电视 服务 的 机 
5 HV 高 电压 输入 299. 95 顶 盒 等 产品 
4. 此 数据 在 康佳 LC-TM2018S Ж 
6 GATE 驱动 输出 2. 22 唱 电视 上 测 得 
5. 封装 . 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 
7 Vec 控制 器 电源 电压 15. 03 图 2-38 所 示 
8 GND 地 0 
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控制 单元 





功率 管理 





内 部 偏 压 








模式 复位 
Усс<6У 











掉 电 复位 











脉冲 宽度 





调制 部 分 














ІСЕЗр5011, 








图 2-38 ICE3DSOIL 封装 、 引 脚 排列 及 内 部 


74. ICL3232CBNZ 




















运算 放大 
电流 模式 




















19] 
РА] 




















































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ЖШ 
1 СІ + 外 部 电容 器 
2 V + 内 部 产生 正 发 射电 源 ( +5.5V) 
сЕ иаи 该 集成 电路 采用 PDIP, SOIC N 
4 C2 + 外 部 电容 器 3E 55 在 
5 C2- 外 部 电容 器 а а : і н = 
5 а Е НС + 5. V) 42LC2RR 液晶 带 录制 功能 的 彩电 上 
7 T20UT RS-232 电 平 发 射 输出 
8 R2IN RS-232 兼容 接收 输入 








































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
9 R20UT TTL/CMOS 电 平 接收 输出 
10 T2IN TTL/CMOS 兼容 发 射 输入 
РЕ 3 SSOP TSSOP ,应 用 在 LG 42LC2RR 
13 RIIN RS 232 兼容 接收 输入 Se 
14 T1OUT RS 232 电 平 发 射 输出 液晶 市 录制 功 能 的 彩电 上 
15 GND 地 
16 Vcc 电源 
75. ICS307 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 ХІЛСІК 并 联 谐振 晶体 连接 /输入 时 钟 
2 NC Гы: 
3 Ур 电源 
4 NC 空 脚 жЕ зр. ЖЕТЕ 
Е ND Ж 1. # к у gort 封装 
6 CLK2 俞 出 时 钟 2. HR: 串 行 编程 时 钟 源 N 
7 NC 空 脚 3. 应 用 领域 :应 用 在 厦 华 液晶 电 
8 SCLK 串 行 时 钟 视 上 
9 STROBE 加 载 数据 选 通 4. 关键 参数 :Von 引 脚 电压 为 
10 NC Z A 3-5.5У 
ШЕН БЕН TAN 5. 其 外 形 及 内 部 框图 如 图 2-39 
12 DATA 数据 输入 所 示 
13 PDTS 断 电 Es 
14 NC 25 
15 NC 空 脚 
16 X2 输入 晶体 连接 
SCLK 
DATA — 
STROBE — 出 ск! 
| 一 PDTS 
ХІЛСІК 
晶体 А 
振荡 器 CLK2 
X2 
:FO TTL 
C1:C0 ZXDLSH 











图 2-39 


ICS307 引 脚 排列 及 内 部 村 
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76. IP101ALF 




































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ят 

1 COLZRMII 冲突 检测 /RMII 模式 

2 TX_EN 发 送 使 能 

3 TXD3 发 送 数 据 

4 TXD2 发 送 数 据 

5 TXDI1 发 送 数 据 

6 TXDO 发 送 数 据 

7 TX_CLK/REF_CLK | 发送 时 钟 /参考 时 钟 

8 REGIN 稳 压 电源 输入 

9 LEDO/PHYADO LED 模式 /PHY 地 址 

10 LED1/PHYAD1 LED 模式 /PHY 地 址 

11 DGND 数字 地 

12 LED2/PHYAD2 LED 模式 /PHY 地 址 

13 LED3/PHYAD3 LED 模式 /PHY 地 址 

14 DVDD33 3.3V 数字 电源 输入 1Р101АГЕ 为 单 端口 10/ 

15 LED4/PHYAD4 LED 模式 /PHY 地 址 100 快速 以 太 网 收发 器 ， 
接收 时 钟 /参考 时 钟 输出 (该 引 脚 可 以 被 | 提供 两 个 10/100Mbivs 44 

| 了 e 置 为 50MHz 的 时 钟 输出 在 RMIT 模式 ) | 2. 

ж im H A 

17 DENI 数字 地 802. 2. i ж И MDI/ 

18 RXD3 接收 数据 MDIX 功能 ,用 户 可 以 通过 

19 RXD2 接收 数据 MI 和 RMII 接口 与 外 部 

20 RXD1 接收 数据 PHY 或 以 大 网 交换 世 片 构 

21 RXD0 接收 数据 ЖЕ VOP 网 关 。 采 用 48 МІ 

22 RX_DV/CRS_DV | ”接收 数据 有 效 / 载 波 侦 听 LQFP 封装 ,其 应 用 电路 如 

a 一 一 | 图 2-40 所 示 ( 以 应 用 在 创 
5% CR 载波 检测 /上 电 复 位 时 ,此 引 脚 状态 被 锁 维 8M87 机 心 液晶 电视 
存 来 确定 LED 模式 操作 为 例 ) 

24 RX_ER 接收 错误 

25 MDC 管理 数据 接口 时 钟 

26 MDIO 管理 数据 输入 /输出 接 

27 TEST_ON 测试 启 

28 ISET 发 送 偏 置 电阻 连接 

29 AGND 模拟 地 

30 MDL_RN 接收 输入 ( 负 ) 

31 MDI_RP 接收 输入 ( 正 ) 

32 REGOUT 稳 压 电源 输出 

33 MDI_TN 发 送 输 出 ( 负 ) 

34 MDI_TP 发 送 输 出 ( 正 ) 

35 AGND 模拟 地 

36 AVDD33 3.3V 模拟 电源 输入 






















































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
此 引 脚 锁 存 输入 (在 上 电 期 间 ) 或 复位 状 
态 。 设 置 高 电 平 启用 自动 协商 模式 ,设置 低 
37 AN_ENA 2 о рех 
电 平 到 强制 模式 。 该 引 脚 可 直接 连接 到 
GND FÈ Vec 
该 引 脚 在 上 电 或 复位 时 闭锁 。 该 引 脚 为 
38 DPLX 高 电 平 时 ,AP101ALF 工作 在 全 双 工 模式 ,可 IPI01 ALP ЭЕ 10/ 
сы ЕП 
以 连接 到 Vcc 和 GND 上 
ú 100 快速 以 太 网 收发 器 ， 
该 引 脚 在 上 电 或 复位 时 闭锁 。 该 引 脚 为 提供 两 个 10/100Mbit/s 快 
39 SPD 高 电 平时 ,IP101ALF 工作 在 100Mbit/s 的 模 | 速 以 太 网 地 址 ,支持 全 / 半 
式 , 引 脚 可 以 连接 在 Veec 和 GND 上 双 工 模式 ,端口 基于 IEEE 
启用 引 脚 (该 引 脚 可 直接 连接 到 GND 或 | 802.3/802. Зи, £T MDI/ 
0 RPR Ve) MDIX 功能 ,用 户 可 以 通过 
立 | 
41 APS 高 电 平 触发 APS 模式 a eee a 
42 RST_LAN 复位 (启用 低 的 状态 信号 将 芯片 复位 
m сш 9 状态 信和 将 心 片 复位 ) 建 VOIP 网 关 。 采 用 48 J 
43 ISOL 隔离 端 ( 隔离 MDC / MDIO 管理 接口 ) LQFP 封装 ,其 应 用 电路 如 
此 引 脚 锁 存 输入 在 上 电 期 间或 复位 状态 。| 图 2-40 所 示 ( 以 应 用 在 创 
тана 高 拉 设 置 IP101A LF 进入 MII 操作 模式 。 设 | 维 8M87 机 心 液晶 电视 为 
Е 置 低 SNI 模式 。 该 引 脚 可 直接 连接 到 GND | 例 ) 
或 Vec 
45 DGND 数字 地 
46 XI 25MHz ñiki А. 
47 х2 25MHz 晶体 输出 
48 INTR т 
VDD33 R479 
9 5 lk 
U26 AVDD33 
MDC 25 36 АУрр33 C350 C351 
MDIO 26 REGIN 一 == 
TXD0 32 REGOUT 100n 100n 
TXDI 5 
4 29 огу 1 = 
ET-REF-CLK-E ТХ TERPO LK = 5 Ë 2 5 
нн SAAD А 88 ЁЁ 
Š RXDL 20 IP101ALF с eje ЕБ 
34 6.19k/ 一 TXP 
516 16 I 
VDD33 mre 33 TXN 
RX_ER 24 31 ҚХР 
г у 0 тҮ 
== VDD33 үрді ай 2 1 СҮІРІ5 
INTR 37 АМ ENA] -ТРІ6 
R488 TP17 
3 Ik — PHYAD0/LED0 9 39 PD 1 >TP18 
PHYADI/LEDI 40 TP19 
PHYAD2/LED2 12 41 AP 1 ><TP20 
PHYAD3/LED3 13 ISOL 1 ТР21 
PHYAD4/LED4 15 44 МП/5МІВ 
! 1 42 RST LAN a | 
45 =" 
图 240 IP101ALF 应 用 电路 
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77. IP4776 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 Үсс(5У0) Н.А. 
2 Vec (3V3) Ж ДА 
3 GND 也 
D2 + TMDS (转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 静 
4 TMDS_D2 + 电 放电 保护 
5 TMDS_GND 也 
6 NC 空 脚 
рі + TMDS (转换 极 低 损 耗 微分 信号 ) 静 
7 TMDS_D1 + 电 放电 保护 
8 TMDS_GND 地 
9 NC 空 脚 
ро + TMDS (转换 极 低 损 耗 微分 信号 ) 静 
10 TMDS_DO + 让 放电 保护 
1 TMDS_GND 地 
12 NC 空 脚 
时 钟 +TMDS( 转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 静 
13 TMDS_CLK + 电 放电 保护 
14 TMDS_GND 地 
15 NC 空 脚 
16 CEC_IN CEC( 消费 类 电子 产品 控制 ) 输 入 
17 DDC_CLK_IN 数据 显示 通道 时 钟 输入 E. э}, + 
18 DDC_DAT_IN 数据 显示 通道 数据 输入 Pasil aa 
19 HOT_PLUG_DET_IN 热 插 拔 检测 输入 н 
20 HOT_PLUG_DET_OUT 热 插 拔 检测 输出 38 脚 TSSOP 封装 ,应 
21 DDC_DAT_OUT 数据 显示 通道 数据 输出 用 在 康佳 LC32FS81B 
22 DDC_CLK_OUT 数据 显示 通道 时 钟 输出 液晶 电视 上 
23 CEC_OUT CEC( 消费 类 电子 产品 控制 ) 输 出 
时 钟 -TMDS( 转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 静 
24 TMDS_CLK - 电 放电 保护 
25 TMDS_GND 也 
26 NC 空 脚 
5 ПЕ | D0-TMDS( 转 换 极 低 损耗 微分 信号 ) 静电 
放电 保护 
28 TMDS_GND 也 
29 NC 空 脚 
а ТИРБӘЛӘ | D1-TMDS( FE KAKIRI ЖЕ КОЛУН =) 静电 
放电 保护 
31 TMDS_GND 也 
32 NC 空 脚 
P екен | D2-TMDS( 转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 静电 
放电 保护 
34 TMDS_GND 也 
35 NC 空 脚 
36 GND 也 
37 TMDS_BIAS (转换 极 低 损耗 微分 信号 ) 静电 放电 偏 压 
38 NC 空 脚 




















78. IRU3037 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 а ЧЁ 
1 FB 反馈 
2 Vcc 电源 
3 LDRV 同步 功率 MOSFET IKZ Ч 
4 GND 地 该 集成 电路 为 同步 PWM 控制 器 ,应 用 在 
5 HDRV 高 侧 功率 MOSFET а) H TCL LCD40K73 液晶 电视 上 
6 Ус 连接 电压 (总 线 切换 电压 ) 
7 COMP 误差 放大 器 补偿 
8 SS/SD 软 启动 


79. К40263238Е-ОС50 


































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 1 
1 DQ3 数据 输入 与 输出 
2 Урро 电源 
3 DQ4 数据 输入 与 输出 
4 DQ5 数据 输入 与 输出 
5 Уззо 地 
6 DQ6 数据 输入 与 输出 
7 DQ7 数据 输入 与 输出 
8 Уро 电源 
9 DQ16 数据 输入 与 输出 
10 DQ17 数据 输入 与 输出 
11 Уззо 地 
12 DQ18 数据 输入 与 输出 
13 DQ19 数据 输入 与 输出 
14 Vppo 电源 
15 Үрр 电源 该 集成 电路 为 128Mbit DDR 
16 Уз SDRAM ,采用 100 脚 TQFP 封装 ,应 用 
17 DQ20 数据 险 入 与 输出 在 海信 TLM3766 .TLM3788 .TLM3777 、 
18 DQ21 数据 输入 与 输出 TLM4077 .TLM4277 等 型 号 的 液晶 电 
19 Vssq = 视 上 
20 DQ22 数据 输入 与 输出 
21 DQ23 数据 输入 与 输出 
22 Уро 电源 
23 DM0 数据 输入 掩 码 
24 DM2 数据 输入 掩 码 
25 WE 写 使 能 
26 CAS 列 地 址 选 通 
27 RAS 行 地 址 选 六 
28 CS 片 选 
29 BAO (ЖЕҢЕҢЕ 
30 ВА1 叭 选择 地 址 
31 A0 地 址 输入 
32 Al 地 址 输入 
33 A2 地 址 输入 
34 A3 也 址 输入 
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引 脚 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж-Е 
35 Ур 电源 
36 А10 地 址 输入 
37 All 地 址 输入 
38 NC Z JA 
39 NC Z JA 
40 NC 2х) 
41 NC Z JA 
42 NC 2х) 
43 NC 2х) 
44 NC Z JA 
45 A9 也 址 输入 
46 Vss B 
47 A4 也 址 输入 
48 A5 也 址 输入 
49 A6 也 址 输入 
50 A7 也 址 输入 
51 A8 也 址 输入 
52 MCL 低 电 平 输入 
53 CKE 寺 钟 使 能 
54 CK 差分 时 钟 输入 
55 CK 差分 时 钟 输入 该 集成 电路 为 128Mbit DDR 
56 DM1 数据 输入 掩 码 SDRAM ,采用 100 脚 TQFP 封装 ,应 用 
57 DM3 数据 输入 掩 码 在 海信 TLM3766 .TLM3788 ,ТІ.М3777, 
58 VREF 参考 电压 TLM4077 、TLM4277 等 型 号 的 液晶 电 
59 Vppo 电源 视 上 
60 DQ8 数据 输入 与 输出 
61 DQ9 数据 输入 与 输出 
62 Уво 地 
63 DQ10 数据 输入 与 输出 
64 0011 数据 输入 与 输出 
65 Vpp 电源 
66 Vss 地 
67 Vppo 电源 
68 DQ12 数据 输入 与 输出 
69 DQ13 数据 输入 与 输出 
70 Уо 地 
71 DQ14 数据 输入 与 输出 
72 DQ15 数据 输入 与 输出 
73 Vppo 电源 
74 DQ24 数据 输入 与 输出 
75 DQ25 数据 输入 与 输出 
76 Vssa 地 
77 0026 数据 输入 与 输出 
78 DQ27 数据 输入 与 输出 
79 Vono 电源 





























































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
80 0028 数据 输入 与 输出 
81 DQ29 数据 输入 与 输出 
82 Vsso 地 
83 DQ30 数据 输入 与 输出 
84 0031 数据 输入 与 输出 
85 Vss 地 
86 Vppo 电源 
87 NC Z JA 
88 NC 空 及 该 集成 电路 为 128Mbit DDR 
89 NC Z= JH SDRAM ,采用 100 脚 TQFP 封装 ,应 用 
90 NC Zx JH 在 海信 TLM3766 TLM3788 ,ТІ,М3777, 
91 NC КАТ TLM4077 、TLM4277 等 型 号 的 液晶 电 
т Vs т ЖЕ 
93 RFU 保留 ( 为 将 来 使 用 ) 
94 DQS 数据 选 通 
95 Vppo 电源 
96 Үр 电源 
97 DQ0 数据 输入 与 输出 
98 DQl 数据 输入 与 输出 
99 Vsso 地 
100 DQ2 数据 输入 与 输出 
80. K6274D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 INPUT 信和 号 输入 端 
2 SWITCH PAL/NTSC 开关 该 集成 电路 为 图 像 中 频带 通信 号 滤 
3 GND 地 波 器 ,应 用 在 康佳 LC46BT20 液晶 电 
4 OUT 信号 输出 WE 
5 OUT 信号 输出 
81. K9F1G08U0C-PCBO 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 NC 空 肢 
2 NC 空 脚 该 芯片 为 512M x 8bit 的 NAND 
3 NC КТ Flash ,支持 2.7 ~3. 6V 的 电压 输入 ， 
4 NC Pam 存储 单元 阵列 为 (512M + 16М) х 
Е 8bit ,数据 寄存 器 为 (4K + 128К) x 
ШЕ 空 肢 8bit, 芯片 正常 采用 З. ЗУ ЕҢ, Ж 
6 NC 空 脚 用 48 脚 TSOP 封装 , 应 用 在 创维 
7 R/B 就 绪 / 忙 信号 输出 8M92 8M93 .8M94 机 心 液晶 电视 上 
8 RE 读 使 能 
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( 续 ) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

9 CE 芯片 使 能 

10 NC 空 脚 

11 NC 空 脚 

12 Vcc 电源 

13 Vss 地 

14 NC 空 脚 

15 NC 空 脚 

16 CLE 命令 锁 存 使 能 

17 ALE 地 址 锁 存 使 能 

18 WE 写 使 能 

19 WP 写 保护 

20 NC == Jš 

21 NC == Jš 

22 NC == Jš 

23 NC 空 肢 

24 NC 空 肢 

25 NC 空 肢 

26 NC 空 脚 该 芯片 为 512M x 8bit 的 NAND 

К МЕ XH Flash ,支持 2.7 ~3. 6V 的 电压 输入 ， 

28 NC PT” e 22. +16М) х 

30 1⁄01 数据 输入 与 输出 用 48 脚 TSOP 封装 ,应 用 在 创维 

31 1⁄02 数据 输入 与 输出 8M92 8M93 .8M94 机 心 液晶 电视 上 

32 1⁄03 数据 输入 与 输出 

33 NC 空 脚 

34 NC 空 脚 

35 NC 空 脚 

36 Уз 地 

37 Vec 电源 

38 PRE EE ДЕНЕ 

39 NC 空 脚 

40 NC 空 脚 

41 1⁄04 数据 输入 与 输出 

42 1⁄05 数据 输入 与 输出 

43 1⁄06 数据 输入 与 输出 

44 1⁄07 数据 输入 与 输出 

45 NC 空 脚 

46 NC 空 脚 

47 NC 空 脚 

48 NC 空 脚 
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82. K9F2G08U0C 

















































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 
1 NC Z JH 
2 NC Z A 
3 NC Гы 
4 NC 2х] 
5 NC Z5 JH 
6 NC Z JH 
7 R/B 就 绪 / 忙 信号 输出 
8 RE 读 使 能 
9 CE 心 片 使 能 
10 NC 空 脚 
11 NC 空 脚 
12 Vec 电源 
13 Vss 地 
14 NC 空 脚 
15 NC 空 肢 
16 CLE 命令 锁 存 使 能 
17 ALE 地 址 锁 存 使 能 
18 WE 写 使 能 
19 WP 写 保 护 该 集成 电路 为 存储 器 ,采用 48 脚 
20 NC ЕЗ! TSOP 封装 ， 应 用 在 康佳 LC42F1000PD、 
T = ЕН" LED421S95D 液晶 电视 上 
22 NC Кы. 
23 NC Кы. 
24 NC 空 肢 
25 NC 空 肢 
26 NC Ж 
27 NC Ж 
28 NC Ж 
29 1/00 数据 输入 与 输出 
30 1⁄01 数据 输入 与 输出 
31 1⁄02 数据 输入 与 输出 
32 1⁄03 数据 输入 与 输出 
33 NC 空 脚 
34 NC 空 脚 
35 NC 空 脚 
36 Vss 地 
37 Үсе 电源 
38 NC 空 肢 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 
39 NC 空 脚 
40 NC 空 脚 
41 1/04 数据 输入 与 输出 
_ 该 集成 电路 为 存储 器 ,采用 48 脚 
2 л. TSOP 封装 .应 用 在 康佳 ICDFIODOPD ч 
кы о 数据 输入 与 输 出 LED421S95D 液晶 电视 上 
45 NC 空 脚 
46 NC 空 脚 
47 NC 空 脚 
48 NC 空 脚 
83. К9САС08Х0М-РСВО/ВІВ0 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 NC 空 肢 
2 NC Z JH 
3 NC Z JH 
4 NC Z JH 
5 NC Z JH 
6 NC 空 肢 
7 R/B 就 绪 / 忙 信号 输出 
8 RE 读 使 能 
9 CE 芯片 使 能 
10 NC 空 脚 
11 NC 空 脚 
12 Vec 电源 该 集成 电路 为 程序 存储 器 
(NAND FLASH) ,采用 48 脚 TSOP 
Уз i 封装 ,应 用 在 创维 8M82 机 心 液晶 
14 NC ЭШ 电视 上 
15 NC 空 脚 
16 CLE 命令 锁 存 使 能 
17 ALE 地 址 锁 存 使 能 
18 WE 写 使 能 
19 WP 写 保护 
20 NC 空 肢 
21 NC 空 脚 
22 NC Ж 
23 NC 25 JH 
24 NC 空 肢 
25 NC 空 脚 

















































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
26 NC 空 脚 
27 NC 空 脚 
28 NC 空 脚 
29 1⁄00 数据 输入 与 输出 
30 1⁄01 数据 输入 与 输出 
31 1⁄02 数据 输入 与 输出 
32 1⁄03 数据 输入 与 输出 
33 NC 空 脚 
34 NC 空 脚 
35 NC 空 脚 
36 Уз 地 该 集成 电路 为 程序 存储 器 
Е (NAND FLASH) ,采用 48 脚 TSOP 
| cc 电源 封装 ,应 用 在 创维 8M82 机 心 液晶 
38 NC 空 脚 电视 上 
39 NC 空 脚 
40 NC 空 脚 
41 1⁄04 数据 输入 与 输出 
42 1⁄05 数据 输入 与 输出 
43 1⁄06 数据 输入 与 输出 
44 1⁄07 数据 输入 与 输出 
45 NC 空 脚 
46 NC 空 脚 
47 NC 空 脚 
48 NC 空 脚 
84. KA7500C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 1IN + 误差 放大 器 1 的 正 输入 端 
2 ПХ - 误差 放大 器 1 的 负 输 入 端 | 本 
3 FEEDBACK 误差 放大 器 的 输出 反馈 端 该 集成 电路 为 DC/AC 转换 又 
P БТС 死 区 时 间 控 制 动 CCFL 主 控 芯 片 , 应 用 在 海信 
= М ET MST721DU 机 心 ( 如 TLM19V68、 
连接 电容 决定 芯片 工作 频率 
5 CT 连接 电容 到 地 (决定 芯片 ИЯ) TLM26P69D、TLM26V68 等 型 
6 RT 连接 电阻 到 地 (决定 芯片 工作 频率 ) 号 ) 上 
7 GND 地 内 部 框图 如 图 2-41 所 示 
8 С1 驱动 1 输出 端 
9 Е1 驱动 1 输出 端 
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( 5) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЁЁ 
10 C2 驱动 2 输出 端 
11 E2 驱动 2 输出 端 该 集成 电路 为 DC/AC 转换 驱 
12 Усс 电源 动 CCFL 主 控 芯 片 ,应 用 在 海信 
13 OUTPUT CTRL 输出 控制 MST721 DU 机 心 (如 TLMI19V68、 
14 REF 基准 电压 TLM26P69D \TLM26V68 等 型 号 ) 上 
15 2IN - 误差 放大 器 2 的 负 输 入 端 内 部 框图 如 图 2-41 所 示 
16 2IN + 误差 放大 器 2 的 正 输入 端 
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кіт 
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КА7500С 









































图 2-41 КА7500С 内 部 框图 


85. KA75270Z 









































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
1 INPUT 输入 端 该 集成 电路 为 电压 检测 器 ,应 用 在 LG RT-15LA70 液晶 
2 GND 地 电视 上 
3 OUT 输出 端 内 部 框图 如 图 2-42 所 示 

















KA75270Z 

















图 2-42 KA75270Z 内 部 框图 
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86. L5970D 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # WE 
1 OUT 稳 压 输出 
2 SYNC 主 /从 同步 
3 INH 禁用 该 集成 电路 为 降 压 开关 稳 压 
4 COMP 误差 放大 器 输出 (为 频率 补偿 ) 器 ,应 用 在 37PF7320/93 ( LCA. 8A 
5 FB 反馈 输入 AA) 液 晶 电视 上 。 应 用 电路 如 
6 VREF 参考 电压 (3.3V) 图 2-43 所 示 
7 GND 地 
8 Vec 电源 
























































































































































№44 35У 
° L5970D 
Cl 
10u 
35V == 
CERAMIC 
图 2-43 15970D 典型 应 用 电路 
87. L5972D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT 稳 压 器 输出 
2 GND 地 
3 GND 地 该 集成 电路 为 2A 开关 降 压 开 
4 COMP 误差 放大 器 输出 (为 频率 补偿 ) 关 稳 压 器 ,应 用 在 32ТА1600/93 
5 FB 反馈 输入 (ТРЕІ. ДА LA) 液 晶 电 视 上 。 
6 GND 地 典型 应 用 电路 如 图 2-44 所 示 
7 GND 地 
8 Vec 电源 
VIN=4.4~ 35V OUT L1 33uH Vour=3.3V 
í V V V x— ° 
DI 
зла 2 ѕтрддо | 84 
С1 L. e 
CERAMICI 
Ct јео m 
[13.3k 





























图 2-44 15972D 典型 应 用 





电路 
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88. L6384D 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V ж È 
1 IN 逻辑 输入 3. 322 
2 Vec 电源 14.01 1. 封装 :采用 SO 8 脚 封 装 
3 DT/SD 死 区 时 间 / 停 机 控制 0.912 2. 用 途 :高 压 半 桥 式 驱动 器 
4 GND 也 0 3. 应 用 领域 :电视 
5 LVG 氏 边 驱动 器 输出 8.511 Жұл 4. Æ LC-TM3718 
6 Vour 上 驱动 浮动 参考 138. 01 5. 外形 及 内 部 框图 如 图 2-45 
7 НУС 高 边 驱动 器 输出 143.01 所 示 
8 VBoor 自 举 电源 电压 150.01 





















































DT/SD 由 


L6384D 





图 2-45 ”16384D 外 形 及 内 部 框图 






























































































































































89. 1.6563 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 INV 误差 放大 器 反 相 输入 
2 COMP 主 差 放 大 器 输出 (该 脚 与 INV 连接 RC 补偿 网 络 ) 
3 MULT 电阻 分 压 器 检测 的 RMS 主线 电压 信息 经 该 脚 输 入 到 乘法 器 
4 CS MOSFET 中 电流 经 传 感 电阻 检测 转换 为 电压 加 至 该 脚 16563 是 PFC 
5 VFF 乘法 器 第 二 个 输入 控制 器 , 应 用 在 
6 ТВО 该 脚 与 GND 之 间 连 接 一 个 电阻 ,提供 跟踪 升 压 功能 创维 液晶 电视 电 
7 PFC-OK 该 脚 连 接 一 个 电阻 分 压 器 监测 РЕС 预 调节 器 输出 电压 源 板 上 ( 板 号 
8 PWM-LATCH 故障 信号 输出 5800-P32TTU- 
9 PWM-STOP 停止 信号 输出 0100)。 其 内 部 
10 RUN 遥控 开 / 关 控制 端 框图 如 图 2-46 
11 ZCD 升 压 电感 器 退 磁 感 测 输入 BUR 
12 GND 也 
13 OUT MOSFET 3% IGBT 栅 极 驱动 输出 
14 Усс 电源 电压 (供电 电压 为 12 ~20V) 
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1/V 
线路 电压 前 馈 
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开 / 关 控制 
( 欠 电压 检测 ) 












































图 2-46 16563 内 部 框图 





























































































































90. L6599D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 CSS 软 启动 
2 DELAY 延迟 停机 
3 CF 定时 电容 需 
4 ВЕ 最 低 振 荡 器 频率 设置 
5 STBY 突 发 模式 操作 阔 值 
6 ISEN 电流 检测 输入 
7 LINE 线 检测 输入 1. 封装 :采用 SO-16N 封装 2 
в DIS 镇 存 设置 停机 о 
9 PFC_STOP PFC 控制 器 漏 极 开 路 开 / 关 控制 1 液晶 АЙ, 1 
ec ш 4. 内 部 框图 如 图 2-47 所 示 
11 LVG 低 边 门 驱 动 输出 
12 Vcc 电源 
13 NC 空 脚 
14 OUT 高 边 门 驱动 浮动 地 
15 HVG 高 边 浮动 门 驱动 输出 
16 Vpoor 自 举 电容 ( 高 边 门 驱动 浮动 电源 电压 ) 
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А, STANDBY 
15uA 
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DELAY LINE 
Р 2-47 16599D 内 部 框图 





91. LA7217M 
































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # š 
1 NC 空 肢 
2 VIDEO IN 视频 输入 
3 FB CLAMP 反馈 错位 
4 SYNC OUT 同步 输出 
5 VD OUT 输出 端 
6 GND 地 
7 ЕХС 外 部 时 钟 该 集成 电路 为 同步 信号 分 离 集成 电路 ,应 
8 DET OUT 检测 输出 在 LG 42LC2RR 液晶 电视 上 
9 HD OUT 同步 输出 
10 VCO IN 压 控 振 荡 输 入 
11 VCO OUT 压 控 振 荡 输 出 
12 AFC СТІ. AFC 控制 
13 Vcc 电源 
14 NC 空 脚 
92. LA75503V 
引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 бош 
1 SIF INPUT 第 二 伴音 中 频 输 入 
2 ЕМ ЕПТЕВ ЖЕЛІ ШЕ UK йт 该 集成 电路 为 中 频 解 调 芯 片 ， 
3 NC 空 脚 应 用 在 海尔 L20AV6-A0 液晶 电 
4 1sT SIF OUT 第 一 伴音 中 频 输 出 WE 
5 NC 空 脚 







































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
6 VIDEO DET OUT 全 电视 信号 输出 
7 EQ ЕШТЕН 均衡 放大 滤波 器 
8 SIF AGC FILTER 伴音 AGC 滤波 电容 
9 APC FILTER 锁 相 环 检 波 АРС 滤波 器 
10 PLL FILTER 锁 相 环 滤波 器 
11 VCO COIL 外 接 УСО 线圈 
12 VCO COIL 外 接 УСО 线圈 
13 SYSTEM SW 制式 选择 控制 
14 SYSTEM SW 制式 选择 控制 
15 REF OSC 基准 振荡 时 钟 输入 
16 AFT OUT AFT 输出 
17 RF АСС OUT 延迟 AGC 控制 输出 
18 IF АСС FILTER IF AGC 滤波 该 集成 电路 为 中 频 解 调 芯 片 ， 
19 NC 空 脚 应 用 在 海尔 L20AV6-A0 液晶 电 
20 187 SIF INPUT 第 一 伴音 中 频 输入 视 上 
21 Усс 电源 
22 GND 也 
23 VIF INPUT 图 像 中 频 输入 
24 VIF INPUT 到 像 中 频 输入 
s FILTER CONTROL CA- 内 接 声音 带 通 滤波 器 和 陷 波 
PACITOR f, 外 接 电容 
26 NC 空 脚 
27 SIF PLL FILTER SIF 锁 相 环 滤波 器 
28 RF AGC VR 外 接 延 迟 AGC 调节 电位 器 
29 FM FILTER 鉴 频 滤波 咒 
30 FM DET OUT 声音 输出 
93. LM2679T-12 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж E 
1 SWITCH OUTPUT 开关 输出 
2 INPUT 输入 1. 封装 :采用 7 脚 TO-263 封装 
2. 用 途 :5A 型 降 压 稳 压 器 与 可 调 电流 限制 

3 С BOOST Ы | 应 用 领域 ,TCL 液晶 电视 
4 GND 也 4. 关键 参数 :输入 电源 电压 为 8 ~40V、 最 大 输 

TER 入 电压 为 45V、 输 出 电压 为 11.64 ~ 12 ~ 12. 36V 
5 CURRENT ADJUST 电流 调节 (输入 电压 为 15 -40V) 
6 FEEDBACK 反馈 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-48 所 示 
7 SOFT_START 软 启动 
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FEEDBACK [6] 
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图 2-48 LM2679T-12 引 脚 排列 及 内 部 框图 
94. І.М833 
引 脚 号 引 脚 符号 ШЕЕ: жон 
1 OUTPUT 输出 端 
2 INVERTING INPUT 反 相 输入 
NON-INVERTING INPUT 司 相 输 
— r a 该 集成 电路 为 低 供电 、 双 通道 运 
— Y ec 1 HE WR р I NeR 
Š NON-INVERTING INPUT 同 相 输入 在 海信 TLM4628LF 
6 INVERTING INPUT 反 相 输入 Ипа HB fi 
7 OUTPUT 输出 端 
8 Vcc 正 电 源 
95. LP2996 
JINS 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 GND 地 _ 
2 SD 停机 1. 封装 :采用 8 脚 SOP 封装 
3 VSENSE 反馈 2. 用 途 :LP2996 是 由 美国 国家 半 
4 | VREF SARAS | 导体 公司 推出 的 高 性 能 线性 稳 压 器 
5 Vong 电源 - 3. 应 用 领域 :液晶 电视 
6 模拟 输入 4. 关键 参数 .工作 电压 为 2.2 ~5.5V 
7 РУ 电源 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-49 
8 Үт 输出 电压 所 示 
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96. LV4052A 












































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
1 2Y0 独立 输入 /输出 
2 2Ү2 独立 输入 /输出 
3 2 - COM 公共 输入 /输出 
4 2Y3 独立 输入 /输出 
5 1Y2 独立 输入 /输出 
6 INH 禁止 
1. 封装 :采用 16 脚 SOP 封装 
7 GND 地 ЕРИ ` 
2. 用 途 :4 通道 模拟 多 路 复 用 器 /多 

8 GND 地 路 解 调 器 

27 З. 应 用 领域 :应 用 在 LCD40V85 液 
I B 选择 输入 ИЙЕ 
10 А 选择 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 范围 

为 -0.5 ~7.0V 

11 1Y3 独立 输入 /输出 
12 1Y0 独立 输入 /输出 
13 1 - COM 公共 输入 /输出 
14 1Y1 独立 输入 /输出 
15 1Y2 独立 输入 /输出 
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97. LV4920H 





































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Е 
1 STBY 待机 模式 控制 
2 КСІ Z Jih 
3 MUTE 静音 控制 
4 NC2 空 肝 
5 PWM_A1 PWM 输入 
6 NC3 Z Jih 
7 PWM_BI PWM 输入 
8 NC4 ЗІ; 
а TEPP ии 5V 
10 GND 地 
11 NC5 Z J: 
12 PWM_B2 PWM 输入 
1. 封装 :采用 36 脚 HSOP 封装 
13 NC6 ZH 2. 用 途 :D 类 音频 功率 放大 器 
PWM_A2 PWM 输入 3. 应 用 领域 :应 用 在 松下 LH76 机 
心 液晶 电视 上 
15 NC7 空 及 4. 关键 参数 :推荐 电源 电压 为 8 ~ 
16 | NOD THERM Нана Н |13 ~20V、 最 大 功 耗 为 3. 95W 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-50 

17 NOD_OUTSHDN 偷 出 停机 监视 器 输出 所 示 
18 NC8 空 脚 
19 PVD2 通道 2 电源 系统 电源 
20 PVD2 通道 2 电源 系统 电源 
21 OUT_CH2_P 通道 2 高 边 输出 

自 举 输入 与 输出 /通道 2 高 
22 BOOT_CH2_P шін 
23 Vppa2 模拟 电源 
М КІР ” — е 2 低 
25 OUT_CH2_N 通道 2 低 边 输出 
26 PGND2 电源 地 
27 PGND2 电源 地 
28 PGND1 电源 地 





















































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 
29 PGND1 电源 地 
30 OUT СНІ № 通道 1 低 边 输出 
1. 封装 :采用 36 脚 HSOP 封装 
举 输入 与 输出 /通道 1 低 Дей 、 
31 BOOT_CHI_N 4. 5 输出 /通道 1 低 用途,D 类 音频 功率 放大 器 
3. 应 用 领域 :应 用 在 松下 LH76 机 
32 Урра 模拟 电源 心 液晶 电视 上 
自 举 输入 与 输出 /通道 1 高 4. 关键 参数 :推荐 电源 电压 为 8 ~ 
33 BOOT_CH1_P 边 电源 13 ~20V 最 大 功 耗 为 3. 95 W 
Я i ) 部 框图 如 图 2-50 
34 OUT_CH1_P 通道 1 低 边 输出 ШІ шы. 
所 示 
35 PYDI 通道 1 电源 系统 电源 
36 PYDI 通道 1 电源 系统 电源 









































LV4920H 
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图 2-50 LV4920H 内 部 框图 
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98. LX6501 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 VIN 输入 电压 
2 Vec 电源 (芯片 控制 电路 ) 
输入 电压 识别 (来 自 这 个 引 脚 的 信号 反馈 
и 到 内 置 UVLO 电路 ) 
内 部 电流 源 编程 终端 ( 一 个 电阻 从 这 个 脚 
4 LR 连接 到 地 确定 这 个 芯片 电流 源 的 控制 电路 
操作 ) 
工作 编程 频率 编程 终端 (一 个 电容 从 这 个 
5 CR JEDE Bz ІНІ ХЕ px ТИЙ ЛЕ йү ПТ. ЕЙ ҖЕ 25 
合 这 个 ILR 脚 电 阻 ) 
Р Б 终端 为 可 编程 灯 黑 工时 间 ,故障 保护 时 间 
с 和 同步 使 能 控制 时 间 
z 终端 编程 突 发 调 光 频率 为 内 部 突 发 变 暗 
= 和 同步 ,用 外 部 突 发 调 光 信号 
8 BRT_D 突 发 调 光 控制 输入 
9 BRT_A 模拟 亮度 控制 输入 
10 ENABLE 使 能 ( 控制 控制 器 的 开关 操作 ) 该 集成 电路 为 TCD ЖАТ 
一 一 一 驱动 /控制 电路 , 应 用 在 
11 SYNC_IN 同步 输入 146E9FBD( MS68 机 心 ) 液 晶 电 
12 SYNC_OUT 同步 信号 输出 和 同步 模式 选择 视 及 创维 37М11НМ 等 液晶 电 
13 OC_SNS 一 个 额外 的 感应 引 脚 为 过 电流 检测 和 保护 | 视 上 。 其 应 用 电路 如 图 2-51 
所 示 (以 应 用 在 创维 
14 OV_SNS 一 个 人 额外 的 感应 引 脚 为 过 电压 检测 和 保护 | 37MHIIHM 液晶 电视 上 为 例 ) 
is TENS 电压 输入 (这 个 脚 的 电压 信号 提供 电压 调 
aii 节 和 过 电压 保护 电路 ) 
16 I_SNS 电流 感应 输入 
17 COMP 输出 误差 放大 咒 
18 PWM_RMP PWM 斜坡 信和 号 
栅 极 驱动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 
19 BOL 
低 边 开关 ) 
20 GND 地 
ді Ай 栅 极 驱动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 
低 边 开关 ) 
22 VBH 机 带电 源 终端 的 高 压 侧 驱 动 器 电路 
栅 极 驱动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 
BOH 
- u 高 边 开关 ) 
jà YRS 开机 带电 源 终端 的 高 压 侧 驱动 器 电路 ( 高 
压 侧 驱动 电路 的 浮动 地 面 ) 























































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # HE 
js VAS 开机 带电 源 终 端的 高 压 侧 驱动 器 电路 ( 高 该 集成 电路 为 LCD 背光 灯 
压 侧 驱动 电路 的 浮动 地 面 ) 驱动 /控制 电路 ， 应 用 在 
机 极 驱 动 器 输出 的 全 桥 MOSFET 开关 (为 | 146E9FBD( MS68 Plo) Winn B 
26 AOH 高 边 开 关 ) 视 及 创维 37MI11HM 等 液晶 电 
— 视 上 。 其 应 用 电路 如 图 2-51 
27 VAH 机 带电 源 终端 的 高 压 侧 驱动 器 电路 所 示 (以 应 用 在 创维 
28 Vpp 电源 (内 部 驱动 工作 电压 ) 37MH11HM 液晶 电视 上 为 例 ) 
| Hav 
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к Pi 
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BAT54S 4-7k 4.7k BATS4S 


图 2-51 LX6501 应 用 电路 
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99. M12L64322A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 

1 Үр» 电源 

2 DQ0 数据 输入 /输出 

3 Vppo 数据 输出 电源 

4 DQl 数据 输入 /输出 

5 DQ2 数据 输入 /输出 

6 Уво 数据 输出 地 

7 DQ3 数据 输入 /输出 

8 DQ4 数据 输入 /输出 

9 Vppo 数据 输出 电源 

10 DQ5 数据 输入 /输出 

11 DQ6 数据 输入 /输出 

12 Vsso 数据 输出 地 

13 DQ7 数据 输入 /输出 

14 NC 空 肢 

15 Үрр 电源 

16 DQM0 ЖОЙ А/ ПИШ 1. 封装 :采用 86 脚 
17 WE 写 使 能 TSOP 封装 кли 
19 ВА5 行 地 址 选 通 (RAM) 
20 Cs 芯片 选择 3. 应 用 领域 :应 用 在 
Pn NG zj иш 液晶 电视 上 
22 ВАО 分 组 选择 地 划 I ү | 2. А и Бү 
23 ВА1 分 组 选择 地 划 5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
24 A10/AP 地 址 /电压 图 如 图 2-52 所 示 
25 A0 地 址 
26 Al HB HE: 
27 A2 地 址 
28 DQM2 数据 输入 /输出 掩 码 
29 Үрр 电源 
30 NC Z5 Ji 
31 DQ16 数据 输入 /输出 
32 Уво 数据 输出 地 
33 DQ17 数据 输入 /输出 
34 DQ18 数据 输入 /输出 
35 Vppo 数据 输出 电源 
36 DQ19 数据 输入 /输出 
37 DQ20 数据 输入 /输出 
38 Vsso 数据 输出 地 
39 DQ21 数据 输入 /输出 































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 1 
40 0022 数据 输入 /输出 
41 Vppo 数据 出 电源 
42 DQ23 数据 输入 /输出 
43 Ур 电源 
44 Vss 地 
45 DQ24 数据 输入 /输出 
46 Vsso 数据 输出 地 
47 DQ25 数据 输入 /输出 
48 DQ26 数据 输入 /输出 
49 Урро 数据 输出 电源 
50 DQ27 数据 输入 /输出 
51 DQ28 数据 输入 /输出 
52 Vsso 数据 输出 地 
53 DQ29 数据 输入 /输出 
54 DQ30 数据 输入 /输出 
55 Vono 数据 输出 电源 
56 DQ31 数据 输入 /输出 
57 NC Z= Ji 
38 Уз Е 1. Эй: 采用 86 ЈМ 
59 DQM3 数据 输入 /输出 掩 码 TSOP 封装 
60 A3 也 址 2. 用 途 : 同步 高 数据 速 
61 A4 岂 址 率 动 态 随 机 存储 器 
62 A5 ЮЕ (КАМ) 
63 Аб ШЕ 3. 应 用 领域 :应 用 在 
64 A7 也 址 LGRT-30LZ50 液晶 电视 上 
65 A8 也 址 4. 关键 参数 . Vpp/ V ppo 
66 А9 也 址 引 脚 电压 为 3 ~3.3 ~3.6V 
67 CKE 时 钟 使 能 5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
69 NC 25 
70 NC Б); 
71 DQM1 数据 输入 /输出 掩 码 
72 Vss 地 
73 NC Z Jš 
74 DQ8 数据 输入 /输出 
75 Vppo 数据 输出 电源 
76 DQ9 数据 输入 /输出 
77 DQ10 数据 输入 /输出 
78 Vssq 数据 输出 地 
79 0011 数据 输入 /输出 
80 DQ12 数据 输入 /输出 
81 Vppo ЖОЛ h ЕЙ 
82 DQ13 数据 输入 /输出 
83 DQ14 数据 输入 /输出 
84 ШЕ 数据 输出 地 
85 DQ15 数据 输入 /输出 
86 Vss 地 
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M12L64322A 






























































8 2-52 M12164322A 内 部 框图 


100. M13S128168A 


















































































































































引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 # ü 
1 Үрр 电源 
А DQO 数据 输入 /输出 т. 封装; 采用 66 JN 
3 Vppo 电源 TSOP 封装 
4 DQI 数据 输入 /输出 2. ж. 双 倍 数据 速 
5 DQ2 数据 输入 /输出 率 SDRAM 
6 Vsso 地 3. 应 用 领域 : h 在 
= Боз ЖЕЕ АЛИН TCLLCD26V6NYT 液晶 电 

视 上 

8 DQ4 数据 输入 /输出 4、 关 键 参数 ,Vp, ВШ 
9 Vong 电源 电压 为 2.375 ~ 2.75V, 
10 DQ5 数据 输入 /输出 Voo 引 脚 电压 为 
11 DQ6 数据 输入 /输出 2.375 ~2.75V 
12 Уззо 地 5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
13 007 数据 输入 /输出 图 如 图 2-53 所 示 
14 NC 空 脚 































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ят 
15 Vppq 电源 
16 LDQS 双向 数据 选 通 
17 NC Z Ji 
18 Үрр 电源 
19 NC 空 脚 
20 LDM 写 数据 输入 掩 码 信号 
21 WE 写 使 能 
22 CAS 列 地 址 选 i 
23 RAS 行 地 址 选 ji 
24 CS 芯片 选择 
25 NC J 
26 ВАО 也 址 输入 
27 ВА1 也 址 输入 
28 АТО/АР 也 址 输入 1. H. 采用 66 JH 
29 A0 也 址 输入 TSOP 封装 
30 Al 也 址 输入 2 途 : 双 倍数 据 速 
31 A2 也 址 输入 率 SDRAM 
Pa їз ЫЛЕ А, 3. 应 用 领域 应 Ы 在 
TCLLCD26V6NYT 液晶 电 
33 Vpp 电源 视 上 
34 Vss 也 4. 关键 参数 ;Vpp 引 脚 
35 A4 也 址 输入 В Ж у 2.375 ~ 2.75V， 
36 А5 也 址 输入 Vp 引 脚 电压 为 
37 Аб БАЕ A 2.375 ~2.75V 
38 А7 ЫЛЕ А 5. 引 脚 排列 及 内 部 杠 
етэ F. ЫЛЕ А, 图 如 图 2-53 所 示 
40 A9 也 址 输入 
41 All 也 址 输入 
42 NC Z5 Ji 
43 NC 空 肢 
44 CKE 时 钟 使 能 
45 CLK 时 钟 输入 
46 CLK 时 钟 输 入 
47 UDM 写 数据 输入 掩 码 信号 
48 Vss 地 
49 VREF 参考 电压 
50 NC Z= J: 
51 UDQS 双向 数据 选 通 
52 Vsso 地 
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( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 
53 NC 空 脚 
54 DQ8 数据 输入 /输出 1 封装; 采用 66 JH 
55 Voog 电源 TSOP 封装 
56 DQ9 数据 输入 /输出 2. 用 途 : 双 倍 数据 速 
57 DQ10 数据 输入 /输出 率 SDRAM 
58 Уззо 地 3. 应 用 领域 . 应 k с 
ТҮПТҮ УУЧ TCLLCD26V6NYT W ih H 
59 DQ11 — i 视 上 
60 DQ12 入 /输出 4. 关键 参数 ;Vpp 引 脚 
61 Уро 电源 B Еу 2.375 ~ 2.75V， 
62 DQ13 数据 输入 /输出 Voo 引 脚 电压 为 
03 DQ14 数据 输入 /输出 2.375 ~2.75V 
64 Vasa 地 5. 引 脚 排列 及 内 部 框 
65 DQ15 数据 输入 /输出 图 如 图 2-53 所 示 
66 Vss 地 
ск 
CLK — 
СКЕ 
地 址 
模式 寄存 器 
模 
检测 放大 器 
Cs 命 列 译 码 器 
CAS m 
= Ce 
M13S128168A a 
CLK, CLK 





DQS 


图 2-53 ”M13S128168A 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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101. M24C04 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 A0 地 址 信和 号 
2 Al 地 址 信号 1. 封装 :采用 8 脚 SOP 
3 A2 地 址 信号 封装 
4 Уз 地 2. 用 途 : 串 行 EC 总 线 
5 SDA 串 行 数据 的 EEPROM 
6 SCL 串 行 时 钟 3. 应 用 领域 :应 用 在 厦 
7 ТС 写 控制 华 LC-27U16 液晶 电视 上 
8 Vcc 电源 
102. M24C16MN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 FO JD 片 使 能 
2 El ID 片 使 能 
3 F2 芯片 使 能 该 集成 电路 为 串 行 РС 
总 线 的 EEPROM , 应 用 在 
4 Vss 地 
к D SAE TCL 124S10 ( MT23A 机 
шй 心 ) 液 晶 电 视 上 电路 如 图 
6 SCL 串 行 时 钟 2-54 所 示 
7 WC 写 控制 
8 Vec 电源 
ш ы 
AVDD3V3 
= С212 
om 
R232 
47 21: 
R233 NC р 0203 
4 š Vcc Eo H 
кіші sa: зз R237 т E12 
„TDO g% B Ks Ne = бесі, E2 5 zio 
E 100R 引 SDA Vss É 
жый М24С16ММ 
ы GND ZESCLm GND 
a OSDA0 ZESDÁ РЕК 
图 2-54 M24C16MN 应 用 电路 
103. М29УУ160ЕТ 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 А15 地 址 信号 输入 
2 А14 地 址 信号 输入 2. x р + 
3 A13 地 址 信号 输入 16Mbit BEREI, ЕШ, 又 能 
5 ТУ 重复 编程 的 非 易 失 性 存储 
== 器 ,应 用 在 康佳 LC42DS30D 
5 А11 地 址 信号 输入 液晶 电视 上 
6 А10 地 址 信号 输入 
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( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ЧЕ 
7 A9 地 址 信号 输入 
8 A8 地 址 信号 输入 
9 А19 地 址 信号 输入 
10 NC 2 
11 w 写 使 能 
12 RP 复位 / 块 暂时 解 保护 
13 NC 25 
14 NC ы; 
15 RB 读 / 忙 信号 输出 
16 А18 也 址 信号 输入 
17 A17 也 址 信号 输入 
18 A7 也 址 信号 输入 
19 A6 也 址 信号 输入 
20 A5 也 址 信号 输入 
21 A4 也 址 信号 输入 
22 A3 也 址 信号 输入 
23 A2 也 址 信号 输入 
24 Al 也 址 信号 输入 
25 A0 也 址 信号 输入 
26 Е 片 选 
27 Уз 也 该 集成 电路 是 一 个 
16Mbit 既 能 读 、 擦 除 ,又 能 
28 G 输出 使 能 重复 编程 的 非 易 失 性 存储 
29 DQ0 数据 输入 与 输出 器 ,应 用 在 康佳 LC42DS30D 
30 DQ8 数据 输入 与 输出 液晶 电视 上 
31 DQl 数据 输入 与 输出 
32 DQ9 数据 输入 与 输出 
33 DQ2 数据 输入 与 输出 
34 р010 数据 输入 与 输出 
35 DQ3 数据 输入 与 输出 
36 0011 数据 输入 与 输出 
37 Vcc 电源 
38 DQ4 数据 输入 与 输出 
39 DQ12 数据 输入 与 输出 
40 DQ5 数据 输入 与 输出 
41 DQ13 数据 输入 与 输出 
42 DQ6 数据 输入 与 输出 
43 DQ14 数据 输入 与 输出 
44 DQ7 数据 输入 与 输出 
45 DQ15A-1 数据 输入 与 输出 
46 Уз 地 
47 BYTE 字 节 / 字 组 选择 
48 А16 地 址 信号 输入 


104. M52758FP 
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--00-93 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 流 电压 /V Ж-Е 
1 VCCI (R) 电源 5.01 
2 INPUTI(R) 输入 端 ( 红 ) 1.51 
3 VCC1(G) 电源 5.01 
4 NC 空 脚 
5 INPUT1( G) 输入 端 ( 绿 ) 1.51 
6 ҮССІ(В) 电源 5.01 
7 INPUTI (B) 输入 端 ( 蓝 1.51 
8 INPUTI( H) 输入 脉冲 信号 一 
9 INPUTI ( V) 输入 脉冲 信号 一 
10 GND 也 - 
11 INPUT2( R) 输入 端 ( 红 ) 1.51 
12 GND 也 ЕЕ 
Жары, 52. HE 
13 INPUT2( G) 输入 端 ( 绿 ) 1.51 1. 封装 :采用 36 МІ 
14 NC 空 脚 ТК 
15 2. 途 : 宽 带 模拟 
GND 也 开关 
16 INPUT2(B) 输入 端 ( 蓝 1.51 3、 应 用 领域 .应 用 
17 INPUT2( H) 输入 脉冲 信和 号 = еа ни 
о ТІ TE LG RT-30LZ50 .LG 
18 INPUT2( V) 输入 脉冲 信号 аан 
T TT % 50 42LC2RR 液晶 电视 上 
- ` 4. 关键 参数 :电源 
20 ОН = 2 电压 范围 为 4.75 
21 OUTPUT( V) 输出 脉冲 信和 号 二 2-27. 
сін анта 5. 5V 额定 电压 为 5V 
22 OUTPUT( H) 输出 脉冲 信号 = 
5 NG 2з = 5. 引 脚 排列 及 内 
= 部 框图 如 图 2-55 
24 Vcc 空 脚 一 所 示 
25 OUTPUT (for вупс- опС) 输出 端 ( 绿 同步 ) 1. 15 
26 GND 也 
27 OUTPUT(B) 输出 端 ( 蓝 ) 2.05 
28 ҮСС2(В) 电源 5.01 
29 GND 也 = 
30 OUTPUT( G) 输出 端 ( 绿 ) 2. 05 
31 VCC2(G) 电源 5. 01 
32 NC 空 脚 一 
33 NC 空 脚 = 
34 GND 地 一 
35 OUTPUT( R) 输出 端 ( 红 ) 2.05 
36 VCC2(R) 电源 5.01 


























KI 2-55 М52758ЕР 引 脚 排列 及 内 部 框图 
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105. M52797FP 



































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 Vec 电源 
2 LCH2 IN 左 声 道 音 频 信号 输入 
3 VIDEO2 IN 视频 信号 输入 
4 RCH2 IN 右 声 道 音频 信号 输入 
5 LCH3 IN 左 声 道 音频 信号 输入 
6 VIDEO3 IN 视频 信号 输入 
7 RCH3 IN 右 声 道 音频 信号 输入 
8 LCH4 IN 左 声 道 音频 信号 输入 
9 VIDEO4 IN 视频 信号 输入 
10 RCH4 IN 右 声 道 音频 信号 输入 
11 SCL P C 时 钟 线 该 集成 电路 为 AV 开关 
12 SDA PC 数据 线 与 PC 总 线 控制 电路 ,应 
13 GND 地 用 在 厦 华 LC-42FT18 液晶 
14 CHIP SELECT 控制 端 电视 上 
15 D5 50/60Н2 切换 
16 D4 H-SEN 行 检测 信和 号 
17 V2 OUT 视频 2 输出 
18 BIAS 扁 置 滤波 端 
19 RCHI OUT 右 声 道 音频 信号 输出 
20 V1 OUT 视频 1 输出 
21 LCH1 OUT 左 声 道 音频 信号 输出 
22 RCH T IN 右 声 道 输入 (TV) 
23 TUNER IN 视频 输入 (TV) 
24 LCH TIN 左 声 道 输入 (TV ) 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 GNDD 地 
2 AUXCLK 灵活 的 时 钟 输 出 
3 GNDD 地 
4 TEST9 测试 
5 Vppp 电源 
6 IT_LOCK 终端 或 锁 存 指示 
7 RESET 复位 
8 TEST8 测试 该 集成 电路 是 单 芯片 
9 GNDD HB QAM 解 调 器 ,采用 64 脚 
10 TSOUTO/ERR MPEG-TS 输出 (默认 为 ERR) LQFP 封装 , 应 用 在 TCL 
11 Уру 电源 MS06 机 心 电 视 上 
12 GNDD 地 
13 Урьь 电源 
14 TSOUT1/CKOUT MPEG-TS 输出 (默认 为 CKOUT) 
15 TSOUT2/ VAL MPEG-TS 输出 (默认 为 VAL) 
16 TSOUT3/DATAO MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 
17 TSOUT4/DATA1 MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 
18 TSOUT5/DATA2 MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 


























































































































































































































































































































(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 “o È 

19 TSOUT6/ DATA3 MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 

20 TSOUT7/ DATA4 MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 

21 TSOUT8/DATA5 MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 

22 TSOUT9/DATA6 MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 

23 TSOUT10/DATA7| MPEG-TS 输出 (默认 为 DATA) 

24 Vppp 电源 

25 TSOUT11/SYNC MPEG-TS 输出 (默认 为 SYNC ) 

26 GNDD 也 

27 SDA 串 行 数据 总 线 

28 SCL 串 行 时 钟 总 线 

29 SDAT 串 行 数据 总 线 中 继 器 

30 SCLT 串 行 时 钟 总 线 中 继 器 

31 GNDD 也 

32 AGCRF 模拟 增益 控制 的 RF 

33 AGCIF 模拟 增益 控制 的 IF 

34 Vppp 电源 

35 BD 选择 测试 输入 

36 Vbpa 电源 

37 VppA 电源 

38 ВСІ 接连 接 到 模拟 地 或 者 通过 一 个 电容 器 

39 BC2 接连 接 到 模拟 地 或 者 通过 一 个 电容 器 

40 Уол 电源 该 集成 电路 是 单 芯片 

41 ANAIFD 模拟 中 频 伪 差分 信号 输入 QAM 解 调 器 ,采用 64 脚 

42 ANAIF 模拟 中 频 输 入 信号 LQFP 封装 , 应 用 在 TCL 

43 GNDA 也 MS06 机 心 电 视 上 

44 GNDA 也 

45 GNDA 也 

46 GNDA 也 

47 ADDR_SEL 总 线 地 址 选择 

48 GNDD 也 

49 CKEXT 晶体 振荡 器 /外 部 时 钟 输入 

50 CKXTAL 晶体 振荡 器 输出 

51 TESTO 测试 

52 TESTI 测试 

53 BC3 通过 一 个 电容 器 连接 到 数字 地 

54 GNDD 也 

55 TEST2 测试 

56 TEST3 测试 

57 Vppp 电源 

58 TEST4 测试 

59 GNDD 也 

60 TEST5 测试 

61 TEST6 测试 

62 Vppp 电源 

63 TEST7 测试 

64 IT_PWM 中 断 指 示 / 通 用 PWM 输出 
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107. MAX232A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 СІ + 接 泵 电路 电容 
2 V + 人 泵 电路 充电 电源 
3 Cl- 接 泵 电路 电容 
4 С2 + 接 泵 电路 电容 
5 C2= 接 泵 电路 电容 
6 v жынын 该 集成 电路 为 双 组 驱动 
7 тошт а 器 /接收 器 , 应 用 在 海信 
证 ЕЕ ih 'TLM3766 \TLM3788 \TLM3777 、 
— TLM4077 、TLM4277 等 型 
10 T2IN 发 送 输入 Ре 
Т TIIN БУТА, 号 液晶 电视 上 
12 R10UT 接收 输出 
13 RIIN 接收 输入 
14 TI1OUT 发 送 输出 
15 GND 接地 
16 Vcc 电源 
108. MAX3232C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 СІ + 接 泵 电路 电容 
2 V + 泵 电路 充电 电源 
3 С1- 接 泵 电路 电容 
4 С2 + 接 泵 电路 电容 
5 С2- 接 泵 电路 电容 
6 V- 人 泵 电路 充电 电源 
7 DOUT2 输出 端 该 集成 电路 为 多 通道 
8 RIN2 输入 端 RS232 电路 驱动 器 /接收 
9 ROUT2 输出 端 器 ,应 用 在 海信 TLM4729P 
10 DIN2 输入 端 液晶 电视 上 
11 DIN1 输入 端 
12 ROUTI 输出 端 
13 RIN1 输入 端 
14 DOUTI 输出 端 
15 GND 也 
16 Усс 电源 
109. MAX4550 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SB 分 路 输入 到 交叉 点 B 
2 NO3A 输入 3 到 交叉 点 人 A 
3 NO3B 输入 3 到 交叉 点 了 
4 BIASH 扁 置 网 络 的 高 边 
5 BIASL 扁 置 网 络 的 低 边 该 集成 电路 为 切换 开关 ， 
6 NO4A 输入 4 到 交叉 点 A 应 用 在 海信 TLM5229P、 
7 NO4B 输入 4 到 交叉 点 B TLM4729P 等 型 号 液晶 电 
8 V+ 正 电源 视 上 , 内 部 框图 如 图 2-56 
9 COM2A 交叉 点 A 输出 2 所 示 
10 Q0 辅助 输出 0 
11 COM2B 交叉 点 B 输出 2 
12 01 辅助 输出 1 
13 A0(CS) 串 行 接口 地 址 ( 片 选 ) 









































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
14 SCL НИЕТІ А. 
15 SDA 串 行 接口 数据 输入 
16 A1( DOUT) BITER ИШЕ ( ЖИН) 
17 Q2 辅助 输出 2 
18 СОМІВ 交叉 点 B 输出 
19 03 辅助 输出 3 该 集成 电路 为 切换 开关 ， 
20 COMIA 交叉 点 A 输出 应 用 在 海信 TLM5229P、 
21 GND m TLM4729P 等 型 号 液晶 电 
22 NOIA 输入 1 到 交叉 点 A 视 上 ,内 部 框图 如 图 2-56 
23 NO1B 输入 1 到 交叉 点 B 所 示 
24 V + 正 电源 
25 V- 负电 源 
26 NO2A 输入 2 到 交叉 点 A 
27 NO2B 输入 2 到 交叉 点 B 
28 SA 分 路 输入 到 交叉 点 A 
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110. MB86391 


























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 Vppi 电源 
2 TSPSSYNC TS/PS 同步 输出 
3 STEN 比特 流 输出 使 能 输出 
4 STDATA7 比特 流 数据 输出 
5 STDATA6 比特 流 数 据 输出 
6 STDATA5 比特 流 数 据 输出 
7 STDATA4 比特 流 数据 输出 
8 AVDD 电源 
9 AVSS 地 
10 STDATA3 比特 流 数据 输出 
11 STDATA2 比特 流 数 据 输出 
12 STDATAI 比特 流 数 据 输出 
13 STDATAO 比特 流 数据 输出 
14 Vss 也 
15 Ур 电源 
16 STCLK 比特 流传 输 时 钟 输入 
17 SDATAOUT PÍT IF 数据 输出 
18 SDATAIN PÍT I/F 数据 输入 
19 SCLK ÍT I/F 串 行 时 钟 输入 
20 Yoni ш. 该 集成 电路 为 视频 压缩 
21 XREADY 读 输入 与 输出 芯片 ,是 一 个 可 以 完成 视 
22 XRDWR 读 / 写 输入 与 输出 频 / 音 频 编码 , 并 对 视频 / 
23 XAS 地 址 选 通 输入 与 输出 音频 编码 数据 流 进行 混合 
24 AVSS 地 的 单 片 集成 器 件 。 应 用 在 
25 AVDD 电源 海信 TLM4628LF 液晶 电 
26 MCLKI 主 时 钟 输入 视 录放 电路 上 
27 PLLTHR 内 部 锁 相 环 控制 信号 输入 
28 CLKSEL 内 部 时 钟 选择 
29 XBREQ 总 线 特许 请 求 输入 
30 XBMREQ 突 发 传输 请 求 输入 
31 IRQ8 内 部 请 求 输 入 
32 IRQ9 内 部 请 求 输入 
33 XRESET 复位 信号 输入 
34 Уррк 电源 
35 Vss 地 
36 XBGRNT 总 线 允 许 输出 
37 BUSDIR 总 线 缓冲 指导 控制 输出 
38 XBUSEN 总 线 缓冲 使 能 输出 
39 XEXTIRPT 外 部 主机 中 断 请 求 
40 XERROR 误差 输出 
41 XCS0 片 选 输出 
42 XCS4 片 选 输出 
43 XCS5 片 选 输出 
44 BCLK HOST/SDRAM 接口 总 线 时 钟 输出 
45 Уз 地 


































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 
46 Уррк 电源 
47 D24 32 位 数据 输入 与 输出 
48 D25 32 位 数据 输入 与 输出 
49 Vppi 电源 
50 D26 32 位 数据 输入 与 输出 
51 D27 32 位 数据 输入 与 输出 
52 D28 32 位 数据 输入 与 输出 
53 D29 32 位 数据 输入 与 输出 
54 D30 32 位 数据 输入 与 输出 
55 D31 32 位 数据 输入 与 输出 
56 D23 32 位 数据 输入 与 输出 
57 D22 32 位 数据 输入 与 输出 
58 D21 32 位 数据 输入 与 输出 
59 D20 32 位 数据 输入 与 输出 
60 D19 32 位 数据 输入 与 输出 
61 Ур 电源 
62 Vas 地 
63 D18 32 位 数据 输入 与 输出 
64 D17 32 位 数据 输入 与 输出 
65 D16 32 位 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 视频 压缩 
66 Уры 电源 芯片 ,是 一 个 可 以 完成 视 
67 D8 32 位 数据 输入 与 输出 频 /音频 编码 , 并 对 视频 / 
68 D9 32 位 数据 输入 与 输出 音频 编码 数据 流 进行 混合 
69 D10 32 位 数据 输入 与 输出 的 单 片 集成 器 件 。 应 用 在 
70 DII 32 位 数据 输入 与 输出 海信 TLM4628LF 液晶 电 
71 D12 32 位 数据 输入 与 输出 视 录 放电 路 上 
72 D13 32 位 数据 输入 与 输出 
73 D14 32 位 数据 输入 与 输出 
74 D15 32 位 数据 输入 与 输出 
75 D7 32 位 数据 输入 与 输出 
76 D6 32 位 数据 输入 与 输出 
71 Vss 地 
78 Ур 电源 
79 D5 32 位 数据 输入 与 输出 
80 D4 32 位 数据 输入 与 输出 
81 D3 32 位 数据 输入 与 输出 
82 Vppi 电源 
83 D2 32 位 数据 输入 与 输出 
84 D1 32 位 数据 输入 与 输出 
85 DO 32 位 数据 输入 与 输出 
86 Ур 电源 
87 Vss 地 
88 ADRS27 地 址 信号 输入 与 输出 
89 ADRS26 地 址 信号 输入 与 输出 
90 ADRS17 地 址 信号 输入 与 输出 
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( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ЧЕ 
91 ADRS16 地 址 信号 输入 与 输出 
92 ADRS15 地 址 信号 输入 与 输出 
93 XSPRAS 行 地址 选 通 输出 
94 XSPCAS 列 地 址 选 通 输出 
95 XSPWE 写 使 能 输出 
96 Vppi 电源 
97 SPSDCLK 才 钟 输出 
98 SPCKE 对 钟 使 能 输出 
99 Vss 也 
100 Уррк 电源 
101 ADRS5 也 址 信号 输入 与 输出 
102 ADRS6 也 址 信号 输入 与 输出 
103 ADRS7 也 址 信号 输入 与 输出 
104 ADRS8 也 址 信号 输入 与 输出 
105 ADRS9 也 址 信号 输入 与 输出 
106 ADRS10 也 址 信号 输入 与 输出 
107 ADRS11 也 址 信号 输入 与 输出 
108 Vppi 电源 
109 VppE 电源 
ШІ Уз = 该 集成 电路 为 视频 压缩 
111 ADRS4 也 址 信号 输入 与 输出 芯片 ,是 一 个 可 以 完成 视 
112 ADRS3 也 址 信号 输入 与 输出 频 / 音 频 编 码 , 并 对 视频 / 
113 ADRS2 也 址 信号 输入 与 输出 音频 编码 数据 流 进行 混合 
114 ADRS12 也 址 信号 输入 与 输出 的 单 片 集成 器 件 。 应 用 在 
115 ADRS13 也 址 信号 输入 与 输出 海信 TLM4628LF 液晶 电 
116 ADRS14 也 址 信号 输入 与 输出 视 录 放电 路 上 
117 Vss 也 
118 Vopr 电源 
119 DVIDEO0 视频 数据 输入 
120 DVIDEO1 视频 数据 输入 
121 DVIDEO2 视频 数据 输入 
122 DVIDEO3 视频 数据 输入 
123 DVIDEO4 视频 数据 输入 
124 DVIDEO5 视频 数据 输入 
125 DVIDEO6 视频 数据 输入 
126 DVIDEO7 视频 数据 输入 
127 Уры 电源 
128 XVALID 输入 端 ( 有 效 数据 ) 
129 FIELD 现场 识别 输入 
130 XVSYNC 场 同 步 输入 
131 XHSYNC 行 同 步 输入 
132 VCLK 视频 时 钟 输入 
133 Уррк 电源 
134 Vss 地 
135 SDDATA8 数据 输入 与 输出 























































































































































































































( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
136 SDDATA9 数据 输入 与 输出 
137 SDDATA10 数据 输入 与 输出 
138 SDDATA11 数据 输入 与 输出 
139 SDDATA12 数据 输入 与 输出 
140 SDDATA13 数据 输入 与 输出 
141 Vss 地 
142 Уре 电源 
143 SDDATA14 数据 输入 与 输出 
144 SDDATA15 数据 输入 与 输出 
145 SDDATA7 数据 输入 与 输出 
146 SDDATA6 数据 输入 与 输出 
147 SDDATA5 数据 输入 与 输出 
148 SDDATA4 数据 输入 与 输出 
149 SDDATA3 数据 输入 与 输出 
150 Vppi 电源 
151 SDDATA2 数据 输入 与 输出 
152 SDDATA1 数据 输入 与 输出 
153 SDDATA0 数据 输入 与 输出 
154 SDDATA24 数据 输入 与 输出 
G. - асв 该 集成 电路 为 视频 压缩 
156 SDDATA26 数据 输入 与 输出 芯片 ,是 一 个 可 以 完成 视 
157 Vope 电源 频 / 音 频 编 码 , 并 对 视频 / 
158 Уз 地 音频 编码 数据 流 进行 混合 
159 SDDATA27 数据 输入 与 输出 的 单 片 集成 器 件 。 应 用 在 
160 SDDATA28 数据 输入 与 输出 海信 TLM4628LF 液晶 电 
161 SDDATA29 数据 输入 与 输出 视 录 放电 路 上 
162 SDDATA30 数据 输入 与 输出 
163 SDDATA31 数据 输入 与 输出 
164 SDDATA23 数据 输入 与 输出 
165 SDDATA22 数据 输入 与 输出 
166 Vppi 电源 
167 SDDATA21 数据 输入 与 输出 
168 SDDATA20 数据 输入 与 输出 
169 SDDATA19 数据 输入 与 输出 
170 SDDATA18 数据 输入 与 输出 
171 SDDATA17 数据 输入 与 输出 
172 SDDATA16 数据 输入 与 输出 
173 Vss 地 
174 Ур 电源 
175 SDDQM 数据 屏蔽 输出 
176 XSDWE 写 使 能 输出 
177 XSDCAS 列 地 址 选 通 输出 
178 XSDRAS 行 地址 选 通 输出 
179 XSDCS 片 选 输出 
180 SDCKE 时 钟 使 能 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
181 SDCLK 十 钟 输 出 
182 Vppi 电源 
183 SDADRS3 出 址 输出 
184 SDADRS4 也 址 输出 
185 SDADRS5 也 址 输出 
186 SDADRS6 也 址 输出 
187 SDADRS7 也 址 输出 
188 SDADRS8 也 址 输出 
189 Үр 电源 
190 Vss 也 
191 SDADRS9 а 该 集成 电路 为 视频 压缩 
192 SDADRS2 也 址 输出 芯片 是 一 个 可 以 完成 视 
193 SDADRSI 也 址 输出 en а 
— 频 / 音 频 编码 ,并 对 视频 / 
194 SDADRS0 也 址 输出 остане ара 
到 音频 编码 数据 流 进行 混合 
195 SDADRS10 也 址 输出 N" КЕРН 
196 SDADRSII 也 址 输出 ош 
o V< а 海信 TLM4628LF 液晶 电 
1 үлеп ТЕ. 视 录 放电 路 上 
199 ASCLK 音频 系统 时 钟 输入 
200 ADATA 音频 串 行 数据 输入 
201 VPDX 测试 (连接 至 地 ) 
202 TESTMODE 测试 (连接 至 OPEN 和 地 ) 
203 ALRCK 音频 采样 时 钟 
204 ACLK 音频 位 时 钟 
205 STREQ 比特 流传 输 请 求 输入 
206 XTST 测试 (连接 至 ОРЕМ 和 VDDE) 
207 Үр 电源 
208 Vss 地 
111. ММ1501ХМКЕ 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V # ü 
1 SW 关 0.22 1. 封装 :采用 6 脚 SOT-26 封装 
= 2. 用 途 : 视 频 电 路 , 它 是 视频 /音频 信号 转换 
2 OUT fi H 2.31 的 两 个 输入 一 个 输出 的 系列 单个 视频 开关 ， 
3 Vec 电源 5. 13 4. 号 / 色 度 信号 用 759 驱动 器 及 Ү/ 
CMix 电 
4 IN2 输入 3.04 3. 应 用 领域 :电视 录像机、 摄像 机 、 数 码 相 
5 GND 地 0 机 及 其 他 视听 设备 
4. 关键 参数 :工作 电压 为 4.5 ~13V 
6 INI ША 3.01 5. 此 数据 在 东芝 37WL48R 液晶 电视 上 测 得 
112. MM1505XN 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 ЖЖ 
1 SW 关 1. 封装 .采用 6 脚 SOT-26 封装 
2 OUT ТТТ 2. ЖЖ :视频 电路 , 它 是 视频 /音频 信和 号 转换 用 的 两 个 
输入 一 个 输出 的 系列 单个 视频 开关 ,包括 视频 信号 / 色 
3 Усс 电源 度 信 号 用 750 驱动 器 及 Y/CMix 电路 
4 IN2 И À 3. 应 领域 . 电视 、 录像机、 摄 象 机 、 数 码 相 机 及 其 也 
5 GND 地 
Ы 4. 关键 参数 :工作 电压 为 4.5 ~ 13У 
6 ІМІ ША 5. 此 数据 在 东芝 37WL48R 液晶 电视 上 测 得 




















113. MM1506XN 
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引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 Ж 
1 SW © 4. 69 1. 封装 :采用 SOT - 26 封装 
2 OUT ШШ 2.11 2. 用 途 ; 视 频 /音频 信号 转换 
3 Va 电源 4.69 3. БУУЛ. B ЖИ, АН, RHL, ЯН 
_ P >. - 机 及 其 他 视听 设备 
Ы I ш ы 4. 关键 参数 .工作 电压 为 4.5 ~13V 
5 GND 地 0 5， 此 数据 在 夏普 LC-20B2EA 液晶 电视 上 
6 ІКІ ША 1.78 测 得 
114. MP1411 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж Ж 
1 КСІ 空 肢 
2 BS жат 2 Ж 
3 NC2 ZN MOSFET 的 单 片 降 压 型 开 
4 IN 电源 输入 关 模 式 DC/DC 转换 器 , 输 
5 SW 开关 输出 入 工作 电源 范围 为 4.75 ~ 
6 GND 也 18V, 输 出 可 调 范 围 为 
7 FB 反馈 0.92 ~ 16V, 应 用 在 TCL 
8 COMP 补偿 王牌 L40E77 ( MS91A 机 
9 EN 使 能 心 ) 彩 电 上 
10 SS 软 启动 
115. MP1482DS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输 
ші, На 动 升 压 输入 түшүү 
2 IN 电源 输入 步 降 压 稳 压 器 , 它 集成 了 
3 SW 电源 开关 输出 两 个 130mg 的 MOSFET, 
4 GND HB 并 提供 2A 的 连续 负载 电 
流 , 能 在 较 宽 的 输入 电压 
Ер 反馈 输入 范围 (4.75 ~ 18V) 内 工 
6 COMP 补偿 节点 作 。 采 用 SOIC 8 HEH, 
7 EN 全能 输入 应 用 在 康佳 LC32FS81B 
液晶 电视 上 
8 SS 软 启动 控制 输入 EA 
116. MP1484 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输 入 MP1484 是 MPS( 美国 芯 源 ) 
2 VIN 电源 输入 公司 生产 的 2A/23V/340kHz 
同步 降 压 稳 压 器 。 它 集成 了 
3 SW-OUT 电源 开关 输出 85mQ MOSFET, 输 入 电压 范围 
4 GND J 为 4.75 ~23V。 在 开通 和 关上 断 
- 模式 下 ,电源 电流 降 至 1pA 以 
5 FEEDBACK 反馈 输入 下 ,具有 可 调节 的 软 启动 可 防 
ЖЕ, хр. ЭЗЕ Н 
6 СОМР k 偿 节点 107. KH SOIC8N 封装 Ба; 
Ай 应 用 电路 如 图 2-57 所 示 ( 以 应 
7 ENABLE 使 能 输入 在 创维 65E99RS .8A03 机 心 
8 SS 软 启动 控制 输入 液晶 电视 上 为 例 ) 
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= IC4A СТА 
+12V КА 0.018/16V/X7R C10B VCCK 
? а 12А 100/10V/X5R Ф 
ҮМ. 
47h_4A 
C8A R6A 
—-0.lu/50V/Y5V= 510 | 二 一 
10M10V/AXSR 
С12А L 
3300p/50V/X7R 
L СІЗА 
F 0.1 50V/Y5V R7A 
22k 
ЕВА []R9A 
47k 1151 
图 2-57 MP1484 应 用 电路 = = 
117. МР1494 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 AAM ШТИП ЕДЕ 
5 сираи MP1494 为 高 效率 16У/2А/ 
5 = БШ 500kHz 的 同步 降 压 转换 器 ,采用 8 
| сы | — ІН TSoT-23 封装 , 应 用 在 TCL 
БЕТ - LED32C500 ( MS82D 机 心 ) TCL 
F ENZSYNG L32M02(MS82C 机 心 ) 等 液晶 电视 
т Т 上 。 其 典型 应 用 电路 如 网 2-58 
сс == 
8 FB 所 示 
4.5~16V 
VIN о 
C1 了 
22u MP1494 
3.3V/2A 
= EN/SYNC 11 © 
EN/o— | 5.68 ë 
SYNC RI T 
ДЕ) Өлі 
СЗ 二 二 
Ou Ра 
L 13k [| 
图 2-58 MP1494 典型 应 用 电路 
118. MP1540 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SW 功率 开关 输出 该 集成 电路 为 1. 3MHz、18V 升 压 
2 GND 地 转换 器 ,采用 TSOT23-5 封装 ,应 用 
3 FB 反馈 在 TCL L46P11FBDE( М54815 机 心 ) 
4 EN 调节 器 ON/OFF 控制 输入 液晶 电视 上 。 其 典型 应 用 电路 如 图 
5 IN 输入 电源 2-59 所 示 
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LI 
10 201 
ç о Vour 
12V 
200mA 
RI 
102k 
= C2 
47и 
R2 
11.8k 
Р 2-59 МР1540 典型 应 用 电路 
119. МР1582 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 SW 关 
2 EN 更 能 输入 
Р ЕВ pr" 降 压 转换 器 ,采用 SOIC8 封装 ,应 用 
- TE TCL L32E09(MS82D 机 心 ) 液晶 
|} 
à a Б 电视 上 。 典 型 应 用 电路 如 图 2-60 
6 FREQ 关 频 率 程序 输入 所 示 
7 VIN 输入 电源 
8 BST 升 压 































































































L1 
10u 
Ухо с OVOUT 
3.3V 
DI 4%, i 
63V 
ENO = zi — 
R2 Я 
402k 246 
„| 6з 
== 220p 
_L C6 
200k 5 SSO NS 
У = 














(12-60 MP1582 典型 应 用 电路 
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120. MP1583DN 



























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BS 高 边 门 驱动 推进 输入 
2 IN 输入 端 
3 SW 开关 输出 该 IC 为 降 压 型 转换 器 ， 
4 CND 地 应 用 在 LG RT-15LA70 液 
АЖЕН Г 
5 ЕВ 反馈 给 入 内 部 框图 如 图 2-61 
6 COMP 补 俯 ДЕ 
7 ЕМ 使 能 输入 
8 SS 软 启动 控制 输入 
IN 回 
调整 ц 
振荡 器 
42/380kHz 
GND 
EN 人 器 





2.285/2.495V 
















































































锁定 比较 一 | 二 
MP1583DN 

арт | ын 

比较 FB Z„=800u A/V 

[6]СОМР 
图 2-61 MP1583DN 内 部 框图 
121. MP1S93DN 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输 入 
2 IN 电源 输入 
3 SW 电源 开关 输出 
4 CND 地 该 集成 电路 为 同步 降 压 
稳 压 器 ,应 用 在 TCL MS06 

5 FB 反馈 输入 机 心 电 视 上 
6 COMP 补偿 节点 
7 EN 使 能 输入 
8 SS 软 启 动 控制 输入 











122. MP2270 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BS 高 侧门 驱动 升 压 输入 
2 NC 空 脚 
3 SW 关 输 出 Ра 
| Т. е 该 集成 电路 是 一 个 2A78V/ 
5 T T 92 700kHz 降 压 型 的 DC- DC ,应 用 在 海 
已 107. 191) TE as 
аш. {5 TLM4236P .TLM42V68PR 等 液晶 
6 EN 使 能 输入 Өй 
7 NG JH 电视 上 。 应 用 电路 如 图 2-62 所 示 
3 ND т (以 应 用 在 海信 TLM4236P 液晶 电 
视 上 为 侦 
9 NC 空 肢 1) 
10 FB 反馈 
11 GND 地 
5Vstb рман о и 
is 6, МР2270 ев г 
Е E x 9 
осло y L73 Tm 4 SW oND А 481 
rao лы | > sc NG 吉庆 а 82k 
D30 k. 
100u 100р 小 SMB5818 SVs Tn 
= = R479 = 
VDDP - 
9 C404 |+ |сдоз 20k = 
се I 100и: Toon 
b D54 一 
a 小 1004 = САНО 
47H/16V 
R170 1k 
ом 
<] “YS RST R271 
C263 
27p _|С150 
| Th 
— С206 R172 
105 10k НЕЯ R446 = 
сз 可 了 MI В 
24р 
| 
z = к 
t: БУ m 
ж 8 š 
Ë 
U41 
图 2-62 МР2270 应 用 电路 
123. MP2359 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BST 举 
2 СҮР MP2359 是 单 片 降 压 开关 模式 转 
з ЕВ Fr Hik, +] — ` ру E Д9 2195 MOS- 
i ak ЗЕ тр FET, 采 用 50123-6 封装 ,应 用 在 长 
关 控 制 答 ие 
= IN = F 输入 虹 LT42710FHD(LS20A 机 心 ) 液晶 
B Лх J S. + Ç | 
Р ==. БАТ 电视 上 。 内 部 框图 如 图 2-63 所 示 
НІП 
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IND 三 Ен 
х20 
-© E=, 
锯齿 波 y VD 25m 
RERE 稳 压 
1 [HBST 
EN ЖЕ Ж — H 
п Mi: ч 5 驱动 | |= м 
> Š 6]sw 
Ip 电流 限制 
|! 比较 器 
基准 27р 400ко 
|! МР2359 
Е ‚| 
误差 放大 ”PWM 比较 器 
амор 
2-63 МР2359 内 部 框图 
124. MP7722 
引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 备 Ж 
1 NC 空 脚 
2 REF1 放大 器 1 参考 
3 IN1 放大 器 1 输入 
4 AGND1 地 
5 NC 空 脚 
6 ЕМ 使 能 输入 1 
7 IN2 放大 器 2 输入 
8 REF2 放大 器 2 参考 
9 AGND2 模拟 地 该 集成 电路 为 单 端 音频 
10 FN2 使 能 输入 2 放大 器 ,采用 TSSOP 20 脚 
封装 , Vp 电压 为 9.5 ~ 

11 NC 210 24V ,应 用 在 厦 华 液晶 电视 
12 BS2 高 边 MOSFET 推进 输入 (放大 器 2) (HU 机 心 ) 上 
13 Vppo 电源 
14 SW2 开关 输出 (放大 器 2) 
15 PCND2 地 
16 NC 空 脚 
17 BS1 高 边 MOSFET 推进 输入 (放大 器 1) 
18 Урш 电源 
19 SW1 开关 输出 (放大 器 1) 
20 PGND1 地 











125. МР8708ЕМ 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 IN 电源 电压 输入 该 集成 电路 为 电源 管理 IC ,采用 
2 SW 关 输 出 SOIC8E 封装 。 应 用 在 创维 8M40 
3 SW 关 输 出 (24E61HR ) 机 心 液晶 电视 上 (此 IC 
4 BST ЯН 为 大 电流 ,专用 于 5V 创维 屏 ) , 完 
5 EN/SYNC 使 能 /同步 信号 成 12V 转 5V, 最 高 可 输出 4A 的 电 
6 FB 反馈 流 ,输入 电压 范围 为 4. 5 ~16V。 其 
7 Vec 扁 置 电源 应 用 电路 如 图 2-64 所 示 ( 以 应 用 在 
8 GND 地 创维 8M40 机 心 上 为 例 ) 
12V 
| R177 
R174 R52 
-Š | 
25 C94 
=: C170 РА R74 
| NC/lu NC0 
cx L [8$ = ош 
NC/lu/16V x 9 NC/0 
В172 
NC/0 
图 2-64 MP8708EN 应 用 电路 
126. MSP3415G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 ü 
1 NC 空 脚 
2 PC_CL PC 总 线 时 钟 
3 PC_DA PC 总 线 数据 
4 PS СІ, PS 时 钟 
5 PS_WS PS 字 选 通 脉冲 
6 PS_DA_OUT PS 数据 输出 该 集成 电路 为 多 制式 多 
7 PS_DA_IN1 PS 数据 输入 路 音频 解 调处 理 电 路 , 采 
8 ADR_DA ADR 数据 输出 用 多 种 封装 , 此 表 为 采用 
9 ADR_WS ADR 字 选 通 脉冲 80 脚 PMQFP 封装 ,应 用 
10 ADR_CL ADR 时 钟 在 海尔 L42V6-A8D 液晶 
11 DVSUP 数字 电源 (5V) НЕ 
12 DVSUP 数字 电源 (5V) 
13 DVSUP 数字 电源 (5V) 
14 DVSS 数字 地 
15 DVSS 数字 地 
16 DVSS 数字 地 
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( 5) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ЧЁ 

17 PS_DA_IN2 PS 数据 输入 

18 NC Z Ji 

19 NC Z5 Ji 

20 NC 空 脚 

21 RESETQ 上 电 复 位 

22 NC ЕЗІ; 

23 NC Z5 Ji 

24 DACA_R 右 声 道 耳 机 输出 

25 DACA_L 左 声 道 耳机 输出 

26 VREF2 参考 地 

27 DACM_R 右 声 道 扬声器 输出 

28 DACM_L 左 声 道 扬 声 需 输出 

29 NC Z5 Ji 

30 DACM_SUB 扬声器 输出 

31 NC 空 脚 

32 NC Z JH 

33 SC2_OUT R 右 声 道 SCART 输出 

34 SC2_OUT L 左 声 道 SCART 输出 

35 УВЕЕ1 参考 地 

36 SC1_OUT_R 右 声 道 SCART 输出 

37 SCL_OUTL 左 声 道 SCART 输出 иа 

38 САРІ А 外 接 音量 电容 器 z 

39 AHVSUP 模拟 电源 (8V ) 30 M pMOFP 封装 ,应 用 

40 CAPL_M 接 主 音量 电容 顺 在 海尔 142V6- A8D 液晶 

41 NC Z5 JA 电视 上 

42 NC ZA 

43 AHVSS 模拟 地 

44 AHVSS 模拟 地 

45 AGNDC 模拟 参考 电压 

46 NC Z5 Ji 

47 SC4_IN_L 左 通道 SCART 输入 

48 SC4_IN_R 右 通道 SCART 输入 

49 ASG 模拟 屏蔽 地 

50 SC3_IN_L 左 通道 SCART 输入 

51 SC3_IN_R 右 通 道 SCART 输入 

52 ASG 模拟 屏蔽 地 

53 SC2_IN_L 左 通 道 SCART 输入 

54 SC2_IN_R 右 通 道 SCART 输入 

55 ASG 模拟 屏蔽 地 

56 SC1_IN_L 左 通 道 SCART 输入 

57 SC1_IN_R 右 通道 SCART 输入 

58 VREFTOP 参考 电压 中 频 A-D 转换 

59 NC 空 脚 

60 MONO_IN 单 声 道 信 号 输入 

61 AVSS 模拟 地 















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ЧЕ 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC Z5 JA 
64 NC ах JA 
65 AVSUP 模拟 电源 (5V) 
66 AVSUP 模拟 电源 (5V) 
67 ANA_INI + 中 频 信 号 输入 
68 ANA_IN - 中 频 信 号 公共 端 
69 ANA_IN2 + 中 频 信号 输入 а 
Ps E Bl JE: Yel ЯР ИЙ EE, pir , Ж 
ШЫ; шышы ы Е 用 多 种 封装 ,此 表 为 采用 
ДЕ ХАР ДАХ 80 脚 PMQFP 封装 , 应 用 
72 XTAL_OUT Кїйїт Н 在 海尔 142V6- A8D 液晶 
73 TP 测试 电视 上 
74 AUD_CL_OUT 音频 时 钟 输出 
75 NC 空 脚 
76 NC 空 脚 
77 В. СТЕ 1/01 数字 控制 输入 /输出 
78 В. СТЕ 1/0.0 数字 控制 输入 /输出 
79 ADR_SEL PC 总 线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 待机 控制 ( 低 电 平 有 效 ) 
127. MSP3440G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # 注 
1 NC 未 用 
2 PC_CL PC 时 钟 
3 PC_DA PC 数据 
4 PS СІ, PS 时 钟 
5 PS wS PS 字 节 
6 PS_DA_OUT PS 数据 输出 
7 PS_DA_IN1 PS1 数据 输入 
8 ADR_DA ADR 数据 输出 
9 ADR_WS ADR 字 节 
10 ADR_CL ADR 时 钟 该 集成 电路 为 MICRO- 
11 DVSUP 数字 电源 5V NAS 公司 推出 的 单一 芯片 
12 DVSUP 数字 电源 5V 多 标准 声音 处 理 右 。 采 用 
13 DVSUP 字 电 源 5V 80 脚 PMQFP 封装 ,应 用 
14 DVSS 数字 地 在 液晶 电视 上 
15 DVSS 数字 地 
16 DVSS 数字 地 
17 PS_DA_IN2 PS 数据 输入 
18 NC 空 脚 
19 NC Z5 JH 
20 NC Z= Ji 
21 RESETQ 复位 
22 NC Z5 Ji 
23 NC 空 脚 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Н 
24 DACA_R 右 耳 机 输出 
25 DACA_L 左 耳机 输出 
26 VREF2 参考 地 2 
27 DACM_R 右 扬声器 输出 
28 DACM_L 左 扬 声 需 输出 
29 NC 空 脚 
30 DACM_SUB 低音 扬 声 央 输出 
31 NC 空 脚 
32 NC 空 脚 
33 SC2_OUT_R Ж SCART 2 输出 
34 5С2. ӨСТІ, Æ SCART 2 输出 
35 УВЕЕ1 参考 地 1 
36 SC1_OUT_R Ж SCART 1 输出 
37 SC1_OUT_L Æ SCART 1 输出 
38 CAPL_A 音量 电容 辅助 制式 
39 AHVSUP +8V 模拟 电源 
40 САРІ, М 音量 电容 主要 制式 
41 NC Z5 Ji 
42 NC Z5 Ji 
43 AHVSS 模拟 地 
44 AHVSS 模拟 地 该 集成 电路 为 MICRO- 
45 AGNDC 模拟 参考 电压 NAS 公司 推出 的 单一 芯片 
46 NC Z Jš 多 标准 声音 处 理 器 。 采 用 
47 SC4_IN_L Æ SCART 4 输入 80 脚 РМОЕР 封装 , 应 用 
48 SC4_IN_R Ж SCART 4 输入 在 液晶 电视 上 
49 ASG 模拟 地 
50 SC3_IN_L Ze SCART 3 输入 
51 SC3_IN_R # SCART 3 输入 
52 ASG 模拟 地 
53 SC2_IN_L Æ SCART 2 输入 
54 SC2_IN_R Ж SCART 2 输入 
55 ASG 模拟 地 
56 ӨСІ ЛІМІ, Æ SCART 1 ША 
57 SC1_IN_R Ж SCART 1 输入 
58 VREFTOP A-D 转换 参考 电压 
59 NC 空 脚 
60 MONO_IN 单 声 道 输入 
61 AVSS 模拟 地 
62 AVSS 模拟 地 
63 NC ах) 
64 NC Z5 Ji 
65 AVSUP 5V 模拟 电源 
66 AVSUP 5V 模拟 电源 
67 АМА ІМІ + 中 频 输 入 1 
68 АМА 1% 中 频 输入 共用 















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ЧЕ 
69 ANA_IN2 + 中 频 输 入 2 
70 TESTEN MIRAA 
71 XTAL_IN 晶体 振荡 器 输入 
72 XTAL_OUT 晶体 振荡 器 输出 
73 TP DES 该 集成 电路 为 MICRO- 
74 AUD_CL_OUT 音频 时 钟 输出 (18. 432 MHz) NaS 公司 推出 的 单一 芯片 
T NC ТТ 多 标准 声音 处 理 器 。 采用 
80 РМОЕР 封装 ,应 用 
1$ yG 2. 在 液晶 电视 上 
77 В. СТЕ 1/01 输入 /输出 1 
78 В. СТЕ 1/0.0 输入 /输出 0 
79 ADR_SEL P C 总 线 地 址 选择 
80 STANDBYQ 停机 ( 低 电 平 有 效 ) 
128. MSP3450G 
ГЕЗИ 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V ӘНЕС) g g 
1 NC 空 脚 0 oo /oo 
2 PC_CL PC 时 钟 信号 4.11 6.51/7.41 
3 PC_DA PC 数据 信号 4.11 6.51/7.41 
4 PS_CL PS 时 钟 信号 2.51 6.51/33. 01 
5 PS_WS PS 字 选 通 2.51 6.51/13.51 
6 PC_DA_OUT PC 数据 输出 2.41 6.51/34. 01 
7 PC_DA_IN1 PC 数据 输入 2. 22 6. 2/% 
8 ADR_DA 地 址 数据 输出 0 5.01/0.22 
9 ADR_WS 地 址 写 选 通 0 5. 01/0. 22 
10 ADR_CL 地 址 时 钟 5.01 5.21/0.22 
11 DVSUP 数字 电路 +5V 电源 5.01 0.22/0.11 
12 DVSUP 数字 电路 +5V 电源 5.01 0. 22/0. 11 1. 封装 ;采用 80 
13 DVSUP 数字 电路 +5V 电源 5.01 0.22/0.11 | 脚 PMOQFP 封装 
14 DVSS 数字 电路 地 0 0/0 2. 用 途 : 音 频 信 
15 DVSS 数字 电路 地 0 0/0 号 处 理 电 路 
16 DVSS 数字 电路 地 0 0/0 3. 此 数据 在 海 
17 PS_DA_IN2 PC 数据 输入 2.22 6. 22/ ® Ж L32V6 - АЗК 液 
18 NC К 0 o/a 唱 电视 上 测 得 
19 NC 25 0 oo /oo 
20 NC Ыы 0 oo /oo 
21 RESETQ 复位 信号 5.01 3.01/0.22 
22 NC Ыы 0 oo /oo 
23 NC 25 0 oo /oo 
24 DACA_R 耳机 信号 输出 ( 右 声 道 )| 0.02 3.11⁄3.31 
25 DACA_L 耳机 信号 输出 ( 左 声 道 )| 0.02 3.11⁄3.31 
26 VREF2 (226) 0 0/0 
27 РАСМ В А ih (Ят) 0. 02 3.01/3.01 
28 DACM_L DF йй ( ЕН) 0.02 3.01/3.01 
29 NC 空 脚 0 oo / oo 
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(2%) 

Е 引 脚 功能 电压 /V PERRO g g 

30 DACM_SUB 重 低 音 输出 0.02 3.01/3.01 

31 NC Z= | 0 oo /oo 

32 NC == | 0 oo /oo 

33 SC2_OUT R SCART2 输出 ( 右 ) 3.71 5.31/8.41 

34 SC2_OUT L SCART2 输出 ( 左 ) 3.71 5.31/8.41 

35 VREF1 接地 (参考 ) 0 0 

36 SC1_OUT_R SCARTI 输出 ( 右 ) 3.71 5.31/8.41 

37 SC1_OUT_L SCARTI 输出 ( 左 ) 3.71 5.31/8.41 

38 CAPL_A AUX 音量 电容 器 5.01 5.01/8.01 

39 AHVSUP 模拟 电路 +8V 电源 8.01 1.22/1.22 

40 CAPL_M MAIN 音量 电容 器 5.01 6.01/9.11 

41 NC Z JA 0 oo /oo 

42 NC ах) 0 oo /oo 

43 AHVSS 模拟 电路 地 0 0/0 

44 AHVSS 模拟 电路 地 0 0/0 

45 AGNDC 模拟 参考 电压 2.22 5.01/7.01 

46 NC == | 0 oo /oo 

47 SC4_IN І, SCART4 输入 ( 左 ) 3.01 5.01/7.01 

48 SC4_IN_R SCART4 输入 ( 右 ) 3.01 5.01/7.01 

49 ASG 模拟 电路 保护 地 0 0/0 1. 封装 :采用 80 

50 SC3_IN_L SCART3 输入 ( 左 ) 3.01 5.0177.01 | 脚 PMQFP 封 装 / 

51 SC3_IN_R SCART3 输入 ( 右 ) 3.01 5.01/7.01 2... 

52 ASG 19130 电路 保护 也 0 0/0 3. 此 数据 在 海 

53 SC2_IN 工 SCART2 输入 ( 左 ) 3.01 5.01/7.01 | 尔 132V6 — A8K W 

54 SC2_IN_R SCART2 输入 ( 右 ) 3.01 5.01/7.01 晶 电 视 上 测 得 

55 ASG 模拟 电路 保护 地 0 0/0 

56 ӨСІ ІМІ, SCARTI 输入 ( 左 ) 3.01 5.01/7.01 

57 SC1_IN_R SCARTI 输入 ( 右 ) 3.01 5.01/7.01 

58 VREFTOP 中 频 模 - 数 转 换 器 参考 电压 ” 1.32 2.51/2.51 

59 NC ГЫ: 0 oo /oo 

60 MONO_IN TV 单 声 道 信号 输入 3.01 5.01/2.01 

61 AVSS 模拟 电路 地 0 0/0 

62 AVSS 模拟 电路 地 0 0/0 

63 NC ГЫ: 0 oo /oo 

64 NC ах) 0 oo /oo 

65 AVSUP 模拟 电路 +5 V 电源 5.01 0. 52/0. 52 

66 AVSUP 模拟 电路 +SV 电源 5.01 0. 52/0. 52 

67 ANA_IN1 + 中 频 信 号 输入 1.01 5.01/6.01 

68 АМА ІМІ- 中 频 信 号 输入 0. 22 5.01/6.01 

69 ANA_IN2 + 中 频 信 号 输入 0.11 5. 01/6. 01 

70 TESTEN 测试 0 0/0 

71 XTAL_IN 晶振 信号 输入 0.51 5.01/5.01 

72 XTAL_OUT 晶振 信号 输出 2.11 5.01/5.01 

73 ТР 测试 0 5.01/5. 01 











































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 | 。 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /Y PERRO g + 
74 АОр СІ, OUT 音频 时 钟 输出 0. 02 5.01/5.01 
75 NC 空 脚 0 ж/ж 4. 4. 80 
76 NC 空 脚 0 wo 2. 用 途 :音频 信 
77 В. СТВ 1/01 数字 控制 输入 /输出 1 0 5.01/6.01 号 处 理 电 路 
78 D_CTR_1⁄0_0 数字 控制 输入 /输出 0 0 5.01/6.01 3. 此 数据 在 海 
ZK 132V6 - A8K їй 
79 ADR_SEL P C 总 线 地 址 选择 0.02 0/0 晶 电 视 上 测 得 
80 STANDBYQ 待机 控制 5.01 0. 52/0. 52 
129. MST9883C 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж-Е 
1 GND 地 
2 GRN-7 绿色 数据 
3 GRN-6 绿色 数据 
4 GRN-5 绿色 数据 
5 GRN-4 绿色 数据 
6 GRN-3 绿色 数据 
7 GRN-2 绿色 数据 
8 GRN-1 绿色 数据 
2 CRN: 绿色 数据 L 封装 : 采用 ОН 
10 GND 地 LQFP 封装 
11 Үрр 电源 2. 用 途 :该 集成 电路 是 
12 BLUE-7 蓝 色 数据 MSTAR 公司 专 为 平板 显 
示 回 前 端 接 口 设 计 的 模 - 
13 BLUE-6 蓝 色 数据 8. ы а р 
14 BLUE-5 蓝 色 数据 8bit 110MHz 采样 频率 的 
15 BLUE-4 蓝 色 数据 ADC 电路 ,并 具有 同步 信 
16 BLUE-3 蓝 色 数据 号 处 理 电 路 、 时 钟 信号 发 
17 BLUE-2 (е ЧЕ ы ш: 
От 路 等 功能 电路 
н BLUE] HCA 3. 应 用 领域 ;应 用 在 LG 
19 BLUE-0 蓝 色 数据 RT-30LZ50 液晶 电视 及 创 
20 GND 也 HE 6D96 机 心 液晶 电视 上 
21 GND Т 4. 关键 参数 : 单一 
25 Үс. ТЕГ! +3.3V 直 流 供电 
23 Үр 电源 
24 GND 地 
25 GND HB 
26 Vp 数字 电源 
27 Үр 数字 电源 
28 GND 地 
29 COAST 锁 相 环 信号 输入 
30 HSYNC 行 同步 信号 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
31 VSYNC 场 同步 信号 
32 GND 地 
33 FILT 外 接 锁 相 环 滤波 
34 PVD 锁 相 环 数字 电源 
35 PVD 锁 相 环 数字 电源 
36 GND 也 
37 MIDSCV 内 部 旁 路 中 值 电压 
38 CLAMP 钳 位 输入 
39 Үр 数字 电源 
40 GND 也 
41 GND 也 
42 Vp 电源 电压 
43 BAIN їн Ж. 
44 GND 也 
45 Үр 数字 电源 
46 Үр 数字 电源 
47 GND 也 
48 GAIN 曾 益 Т. 封装 :采用 80 JH 
49 SOGIN 绿 同步 输入 LQFP 封装 
50 GND ш 2. 用 途 : 该 集成 电路 是 
51 Үр Най MSTAR 公司 专 为 平板 显 
52 Ур 电源 示 器 前 端 接口 设计 的 模 - 
53 GND Ш 数 转 换 电路 。 内 置 3 通道 
54 RAIN 红 基 色 模 拟 信 号 输入 8bit 110MHz 采样 频率 的 
55 A0 也 址 _ ADC 电路 ,并 具有 同步 信 
56 SCL 时 钟 信号 号 处 理 电路 ,时 钟 信号 发 
57 SDA 数据 信号 | 生 器 电路 .2C 总 线 接口 电 
58 REF - BYPASS 内 部 穷 路 基准 电压 路 等 功能 电路 
59 Үр 数字 电源 3. 应 用 领域 :应 用 在 LG 
60 GND 地 RT-30LZ50 液晶 电视 及 创 
61 GND 地 维 6D96 机 心 液晶 电视 上 
62 Үр 电源 电压 4 关键 参数 ; 单一 
63 GND 地 +3.3V 直 流 供电 
64 VSOUT 行 同 步 时 钟 输出 
65 SOGOUT 绿 限 幅 器 同步 输出 
66 HSOUT 行 同步 时 钟 输出 
67 DATACLK 数据 时 钟 
68 GND 地 
69 Vpp 电源 
70 RED-7 红色 数据 
71 RED-6 红色 数据 
72 RED-5 红色 数据 
73 RED-4 红色 数据 
74 RED-3 红色 数据 
75 RED-2 红色 数据 
76 RED-1 红色 数据 
77 RED-0 红色 数据 
78 Vip 电源 
79 Vpp 电源 
80 GND 地 


130. MX25L3205 


引 脚 号 
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HJ # =L сы 
50Р | SON 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 7 HOLD 保持 
8 Vcc 电源 
3 NC 2х) 
4 РО2 并 行 数据 输入 与 输出 
5 РО1 并 行 数 居 输 入 与 输出 
š 00 115 ий Ай 该 集成 电路 为 串口 SPI 闪 
= TEET r = БЕЛМ] 5 SOP 16 ЛЕ = 
8 2 SO/P07 串 行 数据 输出 /并 行 数据 输入 与 输出 а. у 应 用 在 海 
2 2 WE = н TLM55V88GP, М568В 机 心 
кш. 080 LERE а 液晶 电视 上 
11 PO3 并 行 数据 输入 与 输出 
12 PO4 并 行 数据 输入 与 输出 
13 PO5 并 行 数据 输入 与 输出 
14 PO6 并 行 数据 输入 与 输出 
15 5 SI 串 行 数据 输入 
16 6 SCLK 时 钟 输入 
131. MX25L4005 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 o å 
1 CS 片 选 
2 SO 串 行 数据 输出 
3 8 该 集成 电路 为 程序 存储 
= тре” 集成 电路 , 应 用 在 海信 
5 SI 串 行 数据 输入 ны 
5 SCK 时 钟 输入 TLM55V88GP 液晶 电视 上 
7 HOLD 呆 持 
8 Vop 电源 
132. MX25L6405DMI-12G 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 HOLD 保持 
2 Vec 电源 
3 NC 空 脚 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 NC 空 脚 
/ e° мәй МХ2516405М1-126 为 MXIC Z- 
= Жу HE ц ин На КД кл. 
8 $О/5101 и овет 司 生产 的 64Mbit(8M) 的 FLASH , 支 
出 ,主要 是 从 设备 中 读 出 数据 持 2.7 ~3.6V 的 电压 输入 , 串 行 输 
9 WP 写 保护 入 输出 ,还 具有 额外 的 静电 保护 功 
бап ТТ 能 。 采 用 16-SOP 封装 ,应 用 在 长 虹 
5 N = B 1526 机 心 与 创维 8M87 机 心 液晶 电 
13 NC ЗІН WE 
14 NC 空 脚 
Р ранд 串 行 数据 输入 / 串 行 数据 输入 与 输 
Ka 出 ,包括 写 入 指令 ,数据 .地址 信息 等 
iè SUK 时 钟 输入 ,主要 是 为 数据 的 输出 、 输 
人 提供 时 间 选 择 
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133. MX29LV040 








































































































































































































引 脚 号 к А 
引 脚 符号 引 脚 功能 ЖЕ 
TSOP | PLCC 
1 25 А11 也 址 输入 
2 26 A9 也 址 输入 
3 27 A8 也 址 输入 
4 28 A13 也 址 输入 
5 29 А14 也 址 输入 
6 30 A17 也 址 输入 
7 31 WE 写 使 能 输入 
8 32 Vec 电源 
9 1 А18 也 址 输入 
10 2 А16 也 址 输入 
11 3 А15 也 址 输入 
hL 
12 4 A12 И! 输入 1. 封装 :采用 32 脚 TSOP 
13 5 A7 也 址 输入 与 32 脚 PLCC 封装 
2. 用 途 ; 该 集成 电路 是 
HLS 
14 6) А 也 址 输入 4Mbit CMOS 单 电压 3V 快 闪 
15 7 | А5 也 址 输入 存储 器 
3. 应 用 领域 :应 用 在 厦 华 
16 8 | А 也 址 输入 L20Y15 系列 液晶 电视 和 海信 
17 9 A3 БЕЙ А. TLM3766 ,ТІ.М3788 .TLM3777 、 
г ТІ,М4077, ТІМ4277 等 型 号 
18 10 A2 也 址 输入 液晶 电视 上 
19 11 Al 也 址 输入 4. 关键 参数 :电源 电压 范 
围 为 2.7 ~3.6V 
+. =s 
20 12 АО 也 址 输入 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
21 13| 00 数据 输入 /输出 如 图 2-65 所 示 
22 14 01 数据 输入 /输出 
23 15 Q2 数据 输入 /输出 
24 16 GND 地 
25 17 Q3 数据 输入 /输出 
26 18 Q4 数据 输入 /输出 
27 19 Q5 数据 输入 /输出 
28 20 06 数据 输入 /输出 
29 21 07 数据 输入 /输出 
30 22 CE 芯片 使 能 输入 
31 23 A10 地 址 输入 
32 24 ОЕ 输出 使 能 
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ZXDLSH 
图 2-65 MX29LV040 引 脚 排列 及 内 部 框图 
134. MX29LV800B 
引 脚 号 
引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
TSOP SOP 
1 35 A15 也 址 输入 1. 封装 :采用 44 脚 SOP 
ТҰТ 8Mbit CMOS 单 电压 3V 快 办 
3 37 A13 也 址 输入 存储 器 u 
4 38 А12 也 址 输入 3. 应 用 领域 :采用 TSOP 
48 脚 封 装 的 应 用 在 TCL 
5 39 All 也 址 输入 гу ВЕ 
= 4. 关键 参数 :调节 电压 范 
6 40 А10 也 址 输入 围 为 3~3.6V、Vec 引 脚 电压 
7 41 A9 也 址 输入 范围 为 2.7 ~3.6V T 
5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
8 42 A8 也 址 输入 如 图 2-66 所 示 
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( 5) 
НГ. 

талы s 引 脚 符号 引 脚 功能 Фон 

9 NC 空 脚 

10 NC 空 脚 

11 43 WE 写 使 能 输入 

12 44 RESET 硬件 复位 

13 NC 空 脚 

14 NC 空 脚 

15 1 RY/BY 准备 / 忙 输 出 

16 2 А18 址 输入 

17 3 A17 也 址 输入 

18 4 A7 也 址 输入 

19 5 A6 也 址 输入 

20 6 A5 上 输入 

21 7 А4 上 输入 

22 8 АЗ 上 输入 

23 9 А2 电 址 输入 1. 封装 :采用 44 № 

ТРУ SOP 5 48 |Ң TSOP 封装 

2. 用 途 :该 集成 电路 
25 п s лый А 是 8Mbit CMOS 单 电压 
26 12 CE 芯片 使 能 输入 3V 快 内 存储 器 

27 13 GND 也 3. 应 用 领域 :采用 
28 14 ӨЕ 输出 使 能 输入 TSOP 48 脚 封 装 的 应 用 
29 15 Q0 数据 输入 /输出 2... 
30 16 08 数据 输入 /输出 4. 关键 参数 :调节 电 
31 17 01 数据 输入 /输出 压 范围 为 3 ~3.6V Vec 
32 18 Q9 数据 输入 /输出 引 脚 电压 范围 为 2.7 ~ 

BURE АУ 3.6V 
框图 如 图 2-66 所 示 

35 21 Q3 数据 输入 /输出 

36 22 Q11 数据 输入 /输出 

37 23 Vec 电源 

38 24 Q4 数据 输入 /输出 

39 25 Q12 数据 输入 /输出 

40 26 05 数据 输入 /输出 

41 27 Q13 数据 输入 /输出 

42 28 Q6 数据 输入 /输出 

43 29 Q14 数据 输入 /输出 

44 30 Q7 数据 输入 /输出 

45 31 015/А-1 数据 输入 与 输出 /地 址 输入 

46 32 GND 地 

47 33 BYTE 字 / 字 节选 择 输入 

48 34 А16 地 址 输入 












135. MX3000AS 





MX29LV800B 


Q0~Q15/A-1 ВАН 


| 2-66 MX29LV800B 引 脚 排列 及 内 部 框 
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4 MX29LV800T/B 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 REFOV 参考 电压 
2 INL 输入 ( 左 ) 
3 INR 输入 ( 右 ) 
4 AVSS 模拟 地 
5 AVDD 模拟 电源 
6 RESET 复位 
іші ` 1. 封装 ,采用 16 脚 封 半 
8 SDA 数据 信和 号 2. 用 途 :低音 处 理 集成 
9 osci 250 М 
10 osco ИГҮ LCD42B03-P 液晶 电视 上 
11 DVDD 数字 电源 
12 DVSS 数字 地 
13 OUTR 输出 ( 右 ) 
14 OUTL 输出 ( 左 ) 
15 MXBSOUT 和 矩阵 转换 输出 
16 CAP 电容 
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136. NCP1014 






























































引 脚 号 、 
引 脚 符号 引 脚 功能 & Ж 
PDIP-7 | SOT-223 
1 1 Vcc 电源 
2 NC ах) 
8 NC Рети 1. 采用 PDIP-7 .SOT-223 封装 
Р a ma тт 2. 用 途 :LED 驱动 离线 稳 压 器 ,如 应 用 在 创 
y ИА Ы, ЕЕ у 
— 维 37LO5HR(8M60 机 心 ) 液 晶 电 视 上 

5 3 DRAIN К з. 其 内 部 结构 如 图 2-67 ӘРЕ 
6 NC 空 脚 
7 4 GND 地 




















































































































































































































启动 源 
Усс Ў ©) 漏 极 > + GND 
Vclamp ZÑ 
y Rsense 
IVcc— 欠 电 压 锁定 „к Š 250 
NC aa 复位 6 NC 
е АЕ ТЕ) mra |0 |5 
DC њах=65% 0 | І 
о 
18k NCP1014 系 列 Vcc 
误差 标志 
NC 
ІК J 
= 0.5V i 
( 过 载 ) 
йе, р 启动 序列 < 
软 启动 ) 过 载 
DRAIN 

























































FB 











图 2-67 NCP1014 内 部 结构 


137. NCP1207 

































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 

1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 

2 FB 峰值 电流 调整 点 

3 CS 电流 检测 输入 

4 GND 地 该 集成 电路 为 PWM 电流 模 
> pz DA ІҢ 

5 | DRV | жано э шатақ 

6 Vec 电源 TLM3237D 液晶 电视 上 

7 NC 空 脚 





从 交流 线路 上 产生 Vec 电 压 (连接 到 高 电 
ERLE) 























138. МСР1217, NCP1217A 
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D | ЗІН Рт 电压 | 电阻 (R-/ aš: 
引 脚 号 符号 引 脚 功能 Т R+)/AQ # ЧЁ 
1 ADJ 调整 跳跃 峰值 电流 | 0.69 | 1. 99/1. 99 封装 5. :采用 8 与 7 脚 PDIP 封 
2 FB 设置 峰值 电流 设 定 |0.17 | 10.99/39.99 | р S A РЕМ 电流 模式 控 
3 CS 电流 检测 输入 0.14 | 1.99/1.99 "к 应 用 领域 ;高 功率 АСУС 转换 器 
4 GND | 4 0 0/0 (用 于 普通 电视 与 液晶 电视 ,机 顶 盒 ) 、 
= жа йи СИЕ E OH 
5 DRV 驱动 脉冲 0.95 | 7.47/24.98 | 信 u 2. 125 жы 
- 4 V 电压 为 16V 
6 Vec 电源 10.72| 6.21/19.98 | 5 жу а 
7 NC Ке 0 anan 在 海信 TLM3237D 液晶 电视 上 测 得 
6. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-68 
8 HV 连接 高 电压 一 | 8.16/79.97 | 所 示 
NCP1217A 
到 2-68 МСР1І217, МСРІ217А 引 脚 排列 及 内 部 框图 
139. МСР1377 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 DMG 核心 复位 检测 和 过 电压 保护 
2 FB үл А 
o 该 集成 电路 为 PWM 电流 模 
3 CS 电流 检测 输入 式 控制 器 ,采用 SOIC-8 封装 
AR y -0 3262, 
4 GND 地 
应 用 在 TCL-40A71-P 液晶 电 
: рк " 视 开关 电源 电路 上 。 其 典型 应 
ce е 
z KC = 如 图 2-69 所 示 
8 HV 高 压 
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At 
3 ° GND 
Z 4 
NCP1377 
у 0 
2 7- 
о 3 6 ДЕ 
4 5 = 
V 
“ісу 
+ 
gi 不 
+ | 
V 227 
Р 2-69 МСР1377 典型 应 用 电路 
140. NCP1395AP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ж 
1 Fmin 定时 电阻 
2 Fmax 频率 钳 位 
3 DT 空 载 时 间 
4 Css 软 启 动 时 间 选 择 
5 FB 反馈 
6 Ctimer 设置 定时 需 时 间 
7 BO 掉 电 
--- 该 集成 电路 为 高 性 能 谐振 模式 控 
8 AGnd 模拟 地 制 器 ,采用 16 脚 PDIP 封装 ,应 用 在 
9 PGnd 电源 地 创 HE 52L16HF/8G10 机 心 液晶 电 
视 上 
10 A 低 侧 功 率 管 MOSFET 驱动 输出 
11 B 高 侧 功 率 管 MOSFET 驱动 输出 
12 Усс 电源 
13 Fast Fault 快速 故障 检测 
14 Slow Fault 慢 速 故障 检测 
15 Out 运算 放大 器 输出 
16 NINV 运算 放大 器 同 相 端 











141. NCP1653A 
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a| 2108 Ж | ”电阻 (R-/ Ра 
| 脚 号 符号 引 脚 功能 R+)AQ # Ж 
1 FB/SD 反馈 /停机 0.55 9. 98/13. 49 1. 封装 ;采用 8 脚 PDIP 与 8 BJ 
2 (У 控制 电压 0 10. 99/319.96 | 50 封装 
о, = 2. 用 途 :结构 紧凑 .固定 频率 、 连 
3 IN 输入 电压 检测 4.81 | 10.99/129.98 | 续 导 电 模式 的 PFC 控制 器 __ 
3. 应 用 领域 :液晶 电视 .显示 央 、 
4 CS 输入 电流 检测 0 2.49/2.49 | PC 桌面 开关 电源 、AC 适配器 开关 
电源 .白色 家 电 
5 Үм 倍增 器 电压 0.91 | 10.99/12.98 4. 关键 参数 ; V oc 欠 电 压 锁 定 与 
滞后 电压 为 8.7/13. 25V 
6 GND 地 0 0/0 5. 此 数据 在 海信 TLM3237D 液晶 
=H B £. 电视 上 测 得 
араа O | 498/498 | 6, 引 脚 排列 及 内 部 结构 如 图 2-70 
8 Vec 电源 11.49| 5 .98730.98 | 所 不 
D РПІР-8 
O! 
Г 
电流 Wes 
[1] 反 ҒЫ 镜 5 
9v Д В 
| = 96% [ер WePMFB 
13.25/8.7V 欠 电 ЗА 
压 锁 定 过 电压 保护 Lontrol= 
> (Ugg > 107% ге) ГЕЯ R 
i ТЕҢСЕЛЕ u 
x 5 
І8У А (FB= 8%/ер) 
= О 4% ref 滞后 
V. a 
те 过 电流 保护 | 
(15 ,ас>> ЗПАТ) 3 
接 通 В 
= а 
4 
| 
7 





















































图 2-70 МСР1653А 引 脚 排列 及 内 部 结构 
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142. NXP2071 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # È 
1 ТЕВ 电流 反馈 输入 
2 CIFB 电流 调节 电容 
3 VFB 电压 反馈 输入 
4 ОУЕВ В.Е ЕВ € 
5 CSWP 频率 扫描 电容 
6 CT 故障 定时 电容 
7 CF 高 频 振荡 器 定时 电容 
8 IREF 参考 电流 输出 
9 CPWM PWM 定时 电容 
10 SGND 信号 地 
11 COMM 主 /从 通信 
该 集成 电路 为 半 桥 控制 IC 
12 NONFAULT 状态 信号 输入 与 输出 于 CCFL 背光 ,其 应 用 电路 
如 图 2-71 所 示 ( 以 应 用 在 康佳 
13 PWMD 数字 PWM 调 光 输入 与 输出 LC32ES62 液晶 电视 上 为 例 , 板 
号 为 34006601) 
14 PWMA 模拟 PWM 调 光 输入 
15 EN 芯片 使 能 输入 
16 VDD 电源 输入 
17 PCND 地 
18 GL 低 侧 驱动 器 输出 
19 NC ЕЗІ; 
20 NC ЕЗІ; 
21 NC Кы 
22 5Н 高 侧 源 连 接 
23 FS 浮动 电源 
24 GH 高 侧 驱动 输出 
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C717, 22nF РЕС 400Уо-1 2 F701 
H D703 L4148/MC 250У-Т2АН суз 
ËB R702 U701 2 l m -2 224/630У/МС 
к UFB вн К 2 H5 C714 
ty Зуев 2з сло © | 224/0.30V 
C701 103 FS | + шы 
срт скис 2|2.2У 2 
С703 Taava] va, a = «| B IFB 
C704) 10322У 5 B D702 L4148/NC Hag = 
Нет T Аш - “i ы 2 1 — 1856 RÈ 
С706 (33р БЕРЕН 8707 “| Pg 
қ % 17 47 
C707 33 7 2 PGND ж 
СЕ vpo é > т 
E16v 8| REF зү VDD 13V 105 
33К ү о ПУ А -|+ c716 100 
CPWM км [ЄЎ EN L sov R710 27 
0У 10 |С709 Г |706 PWM a 下 VCC-Inv 12~16V 
Ба BEA SGND ov, По Lsik RTA Ж 20и сті? 
ПҶСОММ PWMA| 30k р701! GIN “Тм 
12 NONFAULTPwMD|-1Š < R714 Е 
алу U ыу 0 
(с708| 18705), 2 
[104 10k мло, ~ R711 Е 
+ PC817 Д =N 10k кы O B/Lon/off | 
е 2k 
Е +12V 77 = _ | 背光 开关 ,打开 背光 时 高 电位 
9 - мо" ~ 
PC817| ЯЗ 
R761 Г a 
НІШ { 
Cp ЕСЕТ кы 
+ 人 | 电流 保护 1 | 
R712 Ik 
ж о B/L dim 
А таж 
2-71 МХР2071 应 用 电路 
143. 07960 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 CTIMR CCFL AAT HTI] rB Фит 
2 ОУР 电压 检测 输出 
3 ENA 点 灯 控制 电 平 输入 
4 SST Жон ӘН ат 
5 Vppa 电源 供电 
6 GNDA 模拟 信号 地 
7 REF 参考 电压 输出 1. 封装 :采用 20 脚 DIP/ 
тр У 
K ы ы жиш 
шшк БЕ 2. 用 途 : 用 于 背光 控制 的 高 
10 CMP 电流 误差 放大 器 补偿 输出 效率 零 电压 图 像 的 DC-AC 转 
11 NDR_D N-MOSFET 驱动 输出 лс I 
12 PDR_C P-MOSFET 驱动 输出 换 IC I 
ІЗ LPWM T PWM 亮度 控制 模拟 信号 РЕНИН 
14 DIM 亮度 控制 输入 2-72 М/ж 
15 LCT 亮度 控制 三 角 波 频率 输入 
16 PGND 电源 地 
17 RT 工作 频率 计时 电阻 
18 CT 工作 频率 计时 电容 
19 PDR_A P-MOSFET 驱动 输出 
20 NDR_B N- MOSFET 驱动 输出 


144 








+ 


















































图 2-72 07960 引 脚 排列 及 内 部 框图 








144. OZ964SN 



















































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
1 CTNR CCFL 点 灯 时 间 电 容器 
2 OVP 电压 反馈 
3 ENA 使 能 输入 
4 SST 定时 电容 提供 软 启动 时 间 
5 Vppa 电源 
6 CNDA 地 
7 REF 参考 电压 输出 
8 RTI 点 灯 频 率 编程 电阻 
9 FB 电流 检测 反馈 该 集成 电路 为 背光 驱动 主 芯 
10 CMP 电压 控制 回路 补偿 片 , 应 用 在 海信 TLM55V88GP 
11 NOR_D N- MOSFET 栅 极 驱动 输出 液晶 电视 上 。 其 典型 应 用 电路 
12 POR_C P- MOSFET 栅 极 驱动 输出 如 图 2-73 所 示 
13 LPWM 低频 率 PWM 信号 (为 调 光 控制 ) 
14 DIM DC 电压 输入 (为 PWM 点 空 比 ) 
15 LCT 定时 电容 去 提供 PWM 频率 
16 PGND 地 
17 RT 工作 频率 计时 电阻 
18 CT 工作 频率 计时 电容 
19 POR_A P-MOSFET 栅 极 驱动 输出 
20 NOR_B N-MOSFET 栅 极 驱动 输出 
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145. OZ9902C 

























































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
| E 输入 欠 电 压 保 护 ( 此 脚 电 压低 于 3V 时 , 芯 
片 就 会 被 关 断 ) 
2 Vec 电源 
3 ENA 芯片 开关 控制 
4 VREF 芯片 电压 参考 
5 RT 频率 调 定 
6 PWM PWM 输入 控制 信号 079902С 是 集成 了 两 路 带 
7 ADM 模拟 输入 控制 BOOST 升 压 的 LED 背光 驱动 
8 TIMER 保护 延 时 时 间 设置 芯片 ,应 用 电路 如 图 2-74 所 示 
9 SSTCMP 软 启动 时 间 设置 和 补偿 (以 应 用 在 康佳 LED32F3300C 
10 ISEN LED 电流 反馈 液晶 电视 上 为 例 ) 
11 PROT LED MOS 驱动 和 短路 保护 
12 ISW BOOST 电路 电流 反馈 
13 ОУР 输出 过 电压 保护 
14 GND 地 
15 DRV MOS 驱动 
16 FAULT 保护 错误 输出 
146. О79926А 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 LX2 高 边 驱动 器 2 的 外 部 N 沟 道 功率 MOSFET 管 源 极 
2 HDR2 高 边 驱动 器 输出 2( 为 外 部 N 沟 道 MOSFET) 
3 BST2 升 压 电源 ( 为 高 边 驱动 器 2) 079926 是 高 
4 LDR1 低 边 驱动 器 输出 1 性 能 DC-AC Ж 
5 LDR2 低 边 驱动 器 输出 2 换 用 IC, 内置 各 
6 GND HB 种 调 光 功能 、 各 
7 RPT 同步 输出 种 同步 功能 以 及 
8 CT 高 频率 振荡 器 定时 电容 OVP., OLP 保护 
9 SYNC 同步 输入 信号 功能 等 。 通 过 驱 
10 LCT 低频 率 振荡 器 定时 电容 动 变压器 直接 驱 
11 PDIM DC 输入 来 控制 PWM 占 空 比 动 全 桥 电 路 , ЗЕ 
12 VSEN_POL 变压器 输出 电压 /过 电流 检测 和 PWM 调 光 极 性 设置 现 从 PFC 直接 输 
13 ISEN 灯 电 流 检测 入 转换 器 以 及 两 
14 SSTCMP 软 启 动 和 补偿 端 高 压 的 转换 器 
15 TIMER 电容 设置 延 时 时 间 等 ,周边 采用 较 
16 OVPT 过 电压 保护 阔 值 小 的 元 器 件 即 可 
17 UVLS 电源 线 输入 欠 电 压 锁定 检测 实现 。 采 用 24 
18 ADIM 模拟 调 光 输入 И бор 封装 。 应 
19 ENA IC 使 能 在 康佳 电源 、 
20 Усс 输入 电源 高 压 二 合 一 板 上 
21 VREF 参考 电压 ( 板 号 :34006383 ) , 
22 BSTI 升 压 电源 ( 为 高 边 驱动 器 1) 如 图 2-75 所 示 
23 HDR1 高 边 驱动 输出 1 (为 外 部 N 沟 道 MOSFET) 
24 ІХІ 高 边 驱动 器 1 的 外 部 N 沟 道 功率 MOSFET 管 源 极 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ят 
1 DRV1 驱动 输出 
2 V ppa 电源 电压 输入 
3 TIMER 设 定 启 动 时 间 和 灯 管 关 掉 的 延迟 时 间 
í сі 模拟 调 光 ,内 部 LPWM 9426, 外 部 PWM 调 光 
的 脉冲 输入 
5 ISEN 电流 取样 反馈 
6 VSEN 电压 取样 反馈 
OVPT 过 电压 过 电流 阔 值 设 定 
8 NC КҮТ 该 集成 电路 为 冷 阴 极 荧 
б С КҮ 光 灯 管 驱动 电路 ,应 用 在 
创维 液晶 电视 上 
10 ENA 控制 IC 工作 的 开 / 关 
i i 设 定 内 部 PWM 调 光 频率 的 定时 电容 ,也 是 模 
拟 调 光 选择 脚 
12 SSTCMP 设 定 软 启动 的 时 间 及 其 补偿 电 的 电容 
13 CT 设 定 工作 频率 及 启动 频率 定时 电容 与 电阻 
14 GNDA 模拟 信号 地 
15 DRV2 驱动 输出 
16 PGND 功率 接地 
148. 079976 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 DRV1 驱动 输出 1 
2 PGND 地 
3 ZCS 零 电流 开关 
4 RTI 电阻 设置 为 突出 的 频率 扫描 范围 
5 CT 电阻 器 和 电容 器 的 设置 为 最 低 运 行 频率 
6 LCT 电阻 右 和 电容 絮 的 设置 低频 振荡 右 该 集成 电路 为 高 效率 脉 宽 
7 PDIM PWM 调 光 输入 调制 解 调 器 ,应 用 在 康佳 高 压 
8 VSEN 变压器 过 电压 /过 电流 检测 电源 二 合 一 ( 板 号 34006723) 板 
9 ISEN 灯 电 流 检测 Шт 
本 А Н РР И ) И нА ЫЛ 
5 ib 2. 1 过 电压 /过 电流 检测 和 PWM 9426 于。 其 应用 电路 如 图 6 所 
- 一 一 一 ——| 示 ( 应 用 在 康佳 34006723 板 上 
ji TER 电阻 器 和 电容 器 的 设置 开关 延迟 计时 器 和 突 为 例 ) 
出 计时 器 
12 ADIM 模拟 调 光 输入 
13 ENA 使 能 端 
14 VREF 5V 参考 电压 
15 VIN 输入 电压 
16 DRV2 驱动 输出 2 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 1 
1 VDDP1 电源 (第 一 个 低压 驱动 器 的 电源 ) 
2 GNDP1 功率 地 
3 LDR1 低压 驱动 器 1( 第 一 个 非 浮动 驱动 器 的 输出 ) 
4 NC 空 脚 
5 NC 空 脚 
6 LDR2 低压 驱动 器 2( 第 二 个 非 浮动 驱动 器 的 输出 ) 
7 GNDP2 功率 地 
8 VDDP2 电源 (第 二 个 低压 驱动 器 的 电源 ) 该 集成 电路 为 MOSFE 
9 BST2 第 二 个 浮动 驱动 器 的 升 压 提供 端 2 驱动 IC ,应 用 在 康佳 高 压 
БЕ 电感 器 连接 2( 降 压 转换 器 的 开关 节点 ,和 第 | 电源 二 合 一 板 上 ( 板 号 
一 个 浮动 驱动 器 的 接地 端 ) 2400556052, Ко 
" HDR2 ТЕЕ — EE JIR J 38 0080111 ) 
12 PWM2 高 压 驱 动 器 2( 第 二 个 浮动 驱动 器 输出 ) 
13 PWMI 脉冲 驱动 器 1 
14 HDR1 高 压 驱动 器 2( 第 二 个 浮动 器 的 输入 信号) 
Р iki 电感 器 连接 1( 降 压 转换 器 的 开关 节点 ,和 第 
个 浮动 驱动 器 的 接地 端 ) 
16 BSTI 第 一 个 浮动 驱动 器 的 升 压 提 供 端 1 
150. PCF8575 
引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # W 
1 INT 中 断 输出 
2 А1 地 址 输入 
3 A2 地 址 输入 
4 P00 准 双 向 输入 与 输出 
5 РО1 准 双 向 输入 与 输出 
6 P02 准 双 向 输入 与 输出 
了 P03 准 双向 输入 与 输出 
8 P04 准 双 向 输入 与 输出 
9 P05 准 双 向 输入 与 输出 
10 P06 准 双 向 输入 与 输出 
11 P07 准 双向 输入 与 输出 该 集成 电路 为 16bit PC 总 
12 GND 地 线 的 VO 扩展 器 ,应 用 在 海 
13 P10 准 双向 输入 与 输出 信 TLM3733 、TLM4033 等 型 
14 P11 准 双向 输入 与 输出 号 的 液晶 电视 上 
15 P12 准 双向 输入 与 输出 
16 P13 准 双向 输入 与 输出 
17 P14 准 双向 输入 与 输出 
18 P15 准 双向 输入 与 输出 
19 P16 准 双 向 输入 与 输出 
20 P17 准 双 向 输入 与 输出 
21 A0 地 址 输入 
22 SCL 串 行 时 钟 线 输入 
23 SDA 串 行 数据 线 输入 与 输出 
24 Vpp 电源 
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151. PCM1800E 



























































































































































































































































Б 引 脚 符号 引 脚 功能 Жо 
1 VINL 左 通道 模拟 输入 
2 УВЕЕ1 参考 退 耦 电容 
3 REFCOM 参考 退 耦 公共 端 
4 VREF2 参考 退 耦 电容 
5 VINR 右 通道 参考 电压 输入 
6 RSTB 复位 输入 ( 低 态 有 效 ) 
7 BYPAS 高 通 滤波 器 旁 路 控制 
8 ЕМТО 音频 数据 格式 
9 ЕМТІ 音频 数据 格式 
10 МОПЕО 主 / 从 模式 选择 
11 МОРЕІ 主 / 从 模式 选择 该 集成 电路 为 单 端 模拟 输 
E FSYNE WHE 入 的 20bit 立体 声 A-D 转换 
器 ,采用 24 脚 SSOP 封装 ,应 
13 LRCK 采样 时 钟 输入 与 输出 用 在 海信 TLM4628LF 液晶 
14 BCK 位 时 钟 输入 与 输出 电视 的 录放 电路 中 
15 DOUT 音频 数据 输出 
16 SYSCLK 系统 时 钟 输 入 
17 DGND 数字 地 
18 Үр» 电源 
19 CINNR 抱 混 又 滤波 电容 器 ( - ) , 右 通道 
20 CINPR POREVE BAAC + ) , 右 通道 
21 CINNL 计 混 半 滤 波 电 容器 ( - ) , 左 通 道 
22 CINPL POREVE АЕ + ) , 左 通道 
23 Vec 电源 
24 AGND 也 
152. PCSQ0565R 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
1 DRAIN FET 高 压 电 源 检 测 漏 极 连 接 |; 封装 :采用 TO-220F-5L 
2 GND 地 途 :开关 电源 
З. 应 用 领域 :创维 32 MI 1 HM 
3 Vec 电源 (8M20 机 心 ) 液 晶 电 视 
4. 关键 参数 : 漏 极 脚 电 压 
4 VFB PWM 比较 反 相 输入 内 部 连接 (Уы) 为 650V, HH W H Ж 
(Усс) J 20У 
5 SYNC 同步 检测 比较 准 谐振 开关 内 部 连接 5. 内 部 框图 如 图 2-78 所 示 
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2-78 PCSQ0565R 内 部 框 医 
153. PISV330/PI5V330Q 
引 有 号 АН 引 脚 功能 1. в 
1 IN 选择 输入 3.31 | 9.98/6.31 
2 SIA 模拟 视频 输入 /输出 1.69 | 7.51/5.52 
3 S2A 模拟 视频 输入 /输出 0 0/0 
4 DA 模拟 视频 输入 /输出 0 9. 98/5. 02 
5 51В 模拟 视频 输入 /输出 1.69 | 7.51/6.57 
6 В 模拟 视频 输入 /输出 0 0/0 5. 采用 16 脚 SOIC 5 16 脚 
7 DB 模拟 视频 输入 /输出 0 9.98/7.51 2. 用途 :视频 转换 开关 
8 GND 地 0 0/0 3. 关键 参数 :工作 电压 为 5SV , 带 
- 宽 为 200MHz 
9 DC 模拟 视频 输入 /输出 0 9. 98/7. 51 4、 此 数据 在 海信 TLM4277 液晶 
10 S2C 模拟 视频 输入 /输出 0 0/0 电视 上 测 得 
11 51С 模拟 视频 输入 /输出 1.69 | 7.51/6.49 к 321 Жү SAE E 82-79 
12 DD 模拟 视频 输入 /输出 0.74 | 9.98/8.39 
13 S2D 模拟 视频 输入 /输出 0.74 | 9.98/8.39 
14 SID 模拟 视频 输入 /输出 0.74| 9.98/8.39 
15 EN 使 能 0 0/0 
16 Vec 电源 5.00 | 1.77/1.21 
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154. PIC16F19331 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а ü 


rt 

















编程 电压 / 带 内 部 上 拉 的 主 复位 / 通 
输入 





1 Vpp/ MCLR/RE3 


























LCD 模拟 输出 / 稳 压 器 的 滤波 电 
SEG12/VCAP ( 2 )/SS (1)/ | 容 / 从 选择 输入 /SR 锁 存 器 反 相 器 输 
2 SRNQ(1)/C20UT( 1 )/C12IN0-/ | 出 /SR 锁 存 器 反 相 输 出 /比较 器 C2 输 
AN0/RA0 出 /比较 器 СІ 或 C2 反 相 输入 /A-D 
输入 通道 0/ 通 用 输入 与 输出 























LCD 模拟 输出 /比较 器 Cl 或 C2 反 


































































































3 ЗЕСТ/СІ2ІМІ-/АМІ/ВАІ 相 输 入 /A-D 输入 通道 1/ 通 用 输入 与 
输出 该 集成 电路 为 带 
LCD 模拟 输出 /参考 电压 输出 /A-D PCD 驱动 器 、 采 
COM2/DACOUT/VREF-/C2IN A m 
б а 负 参 考 电压 输入 /比较 器 C2 同 相 输 nanoWat XLP 技术 的 
入 /A-D 输入 通道 2/ 通用 输入 与 输出 |28 引 脚 8 位 CMOS 
TG Emin upaya |. NA 
黄 拟 输出 / 葛 拟 输出 /A- Үз 
SEG15/COM3/VREF +/C1IN o> 2. 2. С. i 康 (Е LC32ISS8EN. 
上 +/AN3/RA3 қайнатынды ый LCAOISS8SEN 液晶 电 
A-D 输入 通道 3/ 通 用 输入 与 输出 








视 上 





LCD 模拟 输出 /捕捉 比较 器 、 

































































z SEG4/ CCP5/SRQ/TOCKI/CPS6/ | PWM5/SR 锁 存 器 同 相 输出 /定时 器 0 
Cl1OUT/RA4 时 钟 输入 /电容 触摸 传 感 输入 6/ 比较 
ЖЕСІ 输出 /通用 输入 与 输出 
LCD 模拟 输出 / 稳 压 器 的 滤波 电 
SEG5/VCAP (2 )/SS (1)/ 
1-2 е: x x 5 I | Е 容 /从 选择 输入 /SR 锁 存 器 反 相 输出 / 
电容 触摸 传 感 输入 7/ 比较 器 C2 H 
AN4/RA5 ЫИ 
出 /A-D 输入 通道 4 








8 Уз 地 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
9 SEG2/CLKIN/OSC1/RA7 LCD 模拟 输出 /外 部 时 钟 输入 / 蝇 
` j 振 信 号 /通用 输入 与 输出 
<ЕСІ/ҮСАР ( 2 )/CLKOUT/ LCD 模拟 输出 / 稳 奈 器 的 滤波 电 
10 сл 容 / 时 钟 输出 /晶振 信号 /通用 输入 与 
Ë 输出 
11 Р2В(1)/ТІСКІ/ТІ 050/ЕС0 PWM W ЕМДЕП RI PRIA E 
š Pres 1 振荡 器 连接 /通用 输入 与 输出 
12 P2A(1)/CCP2(1)Z/T1OSI/RCI пита aih o Fest. PWM22E 
时 器 1 振荡 器 连接 /通用 输入 与 输出 
13 SEG3/P1 A/CCP1/RC2 LCD 模拟 输出 /PWM 输出 / 捕 提 、 比 
Ё Ë 较 .PWM2/ 通 用 输入 与 输出 
LCD 模拟 输出 /PC 串 行 时 钟 /SPI 
14 SEG6/SCL/SCK/RC3 | 
时 钟 /通用 输入 与 输出 
通用 输入 与 输出 /SPI 数据 输入 / 
15 RC4/SDIASDAAT1G(1)/SEG11 | PC 数据 输入 与 输出 /定时 器 1 门 控 
输入 /LCD 模拟 输出 该 集成 电路 为 带 
LCD 驱动 器 、 采 
эр А. E £ БЕ 112» 
16 ВС5/50/8ЕС10 通用 输入 与 输出 /SPI 数据 输出 / |nanoWatt XLP 技术 的 
SDO/SEG ШЕН 
LCD 模拟 输出 28 引 脚 8 位 CMOS 
RC6/TX/CK/CCP3 ( 1 )/P3A 通用 输入 与 输出 /USART 异步 发 2. 2. 
i s i 送 /USART 同步 时 钟 / 捕 所、 比较 、| 康 fE LC32IS88EN. 
МЕ PWM3/PWM 输出 /LCD 模拟 输出 қаша 液晶 电 
视 上 
通用 输入 与 输出 /USART 异步 发 
18 RC7/RX/DT/ P3 B/SEG8 送 /USART 同步 时 钟 /PWM 输出 /LCD 
模拟 输出 
19 Vss 地 
20 Үр» 电源 
RB0/ AN12/CPS0/CCP4/SRI/ 通用 答 入 与 输出 /AD 输入 通道 
21 NR Ü 12/ 电 容 触摸 传 感 输 入 0/ 捕 提 、 比 较 
i PWM4/SR 锁 存 器 输入 /外 部 中 断 
通用 输入 与 输出 /A-D 输入 通道 
Р RB1/AN10/C12IN3-/CPS1/P1C/ | 10/ Ш C1 或 C2 反 相 输入 /电容 
VLCD1 触摸 传 感 输入 1/PWM 输出 /LCD Ж 
拟 输入 
通用 输入 与 输出 /A-D 输入 通道 8/ 
23 RB2/AN8/CPS2/P1B/VLCD2 | 电容 触摸 传 感 输入 2/PWM 输出 /LCD 




















模拟 输入 


















































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
RB3/AN9/C121N2-/cPS3/ccP2 | 07 输入 与 输出 / A-D 输入 通道 9/ 
24 C1)/P2A CI) VLCD 比较 器 Cl 或 C2 反 相 输入 /捕捉 、 比 
较 .PWM2/PWM 输出 /LCD 模拟 输入 
通用 输入 与 输出 /A-D 输入 通道 
25 RB4/AN11/CPS4/PID/COMO |11/ 电 容 触 摸 传 感 输入 4/PWM 输出 /| 该 集成 电路 为 带 
LCD 模拟 输出 LCD 驱动 器 、 采 
| _ XLP 技术 的 
通 输入 与 输出 /A-D 输入 通道 "елер, АА 
5% RB5/ AN13/CPS5/P2B (1 )/CCP3 | 13/ 电 容 触 摸 传 感 输入 5/PWM 输出 / ө йл 
(1)/РЗА(1)/Т1С(1)/СОМ1 捕捉 、 比 较 .PWM3/PWM 输出 /定时 5. ы G: 
器 1 门 控 输入 /LCD 模拟 给 册 康 fE LC32IS88EN、 
LC40IS88EN 液晶 电 
通用 输入 与 输出 / 串 行 编程 时 钟 / 在 | 视 上 
27 RB6/ICSPCLK/ICDCLK/SEG14 
线 调 试 时 钟 /LCD 模拟 输出 
通用 输入 与 输出 /ICSPI 数据 输入 
28 RB7/ICSPDAT/ICDDAT/SEG13 | 与 输出 /在 线 数 据 输 入 与 输出 /LCD 
模拟 输出 





155. PMC25L080 


























































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 

1 CE 片 使 能 

2 SO 数据 输出 

3 WP 写 保 护 

4 Уз 地 该 集成 电路 为 程序 存储 器 ， 
应 用 在 康佳 LC32FS81B 液晶 

5 51 串 行 数据 输入 电视 上 

6 SCK 串 行 时 钟 

7 HOLD 保持 

8 Ур 电源 

156. Р925 УЕ040 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 

1 CE 片 使 能 

2 SO 数据 输出 

3 WP 写 保护 

4 Vs 地 该 集成 电路 为 程序 存储 器 ,应 

在 海信 TLM22V68 , TLM26P69 

5 51 数据 输入 等 型 号 液晶 电视 上 

6 SCK 时 钟 

7 HOLD 保持 

8 Vpp 电源 
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157. PW25VF040 






































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
1 CE 使 能 
2 SO 数据 输出 
3 WP 写 保护 2. f ш 
е 1% ТЕ 
Ç = м 视 (HU 机 心 ) 上 
6 SCK 时 钟 
7 HOLD 保持 
8 Vec 电源 











158. R2A15112 




























































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 
1 OUTI 音频 输出 
2 OUTI 音频 输出 
3 NC 空 肢 
4 VDI 供电 电压 
5 ур1 供电 电压 
6 NC 空 肢 
7 NC 空 肢 
8 NC 空 肢 
9 NC 空 肢 
10 STBYL 待机 控制 
11 GAINI 曾 益 控制 
12 ІМІ 音频 输入 1 
13 CBIAS t лт йй Pt tB E 该 集成 电路 为 数字 伴音 功放 块 ， 
14 ROSC 调整 振荡 频率 供电 电压 范围 为 11 ~ 24V ,应 用 在 
15 AVCC 模拟 内 置 电压 长 虹 LS26 机 心 液晶 电视 上 ,如 
16 ND т 图 2-80 所 示 
17 NC 空 肢 
18 NC 空 肢 
19 NC 空 肢 
20 NC 空 肢 
21 NC 空 脚 
22 CLOCK 时 钟 
23 VREF 内 部 参考 电压 
24 PROT 关机 噪声 抑制 
25 IN2 音频 输入 
26 GAIN2 增益 控制 
27 MUTEL 静音 控制 
28 NC 空 肢 































































































































































































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
29 NC 空 脚 
30 NC 空 脚 
31 NC 空 脚 
32 VD2 供电 电压 
33 VD2 供电 电压 
34 NC 空 脚 
35 OUT2 音频 输出 
36 OUT2 音频 输出 
37 NC 空 脚 
38 VS2 内 置 电压 脚 , 接 地 该 集成 电路 为 数字 伴音 功放 块 ， 
зб дә ЕНЕ, БЕ 共 电 电压 范围 为 11 ~ 24V ,应 用 在 
— 长 虹 LS26 机 心 液晶 电视 上 , 如 
40 NC Кы. 图 2-80 所 示 
41 HB2 输出 反馈 
42 DVDD 数字 内 置 电 压 脚 
43 NC 空 脚 
44 HB1 输出 反馈 
45 NC 空 脚 
46 VS1 内 置 电压 脚 ,接地 
47 VS1 内 置 电压 脚 ,接地 
48 NC Гы: 
49 NC = Jš 
108/6.3V 10W6.3V 
CA164 CA170 
= ca 
СА167| [0.10 
СА169—— 引 ЗЕ БЕР 一 -CA168 
OIH = [Z 94499607229 бл 
AMP Lout = Our са “oumpHs АМР_Кош 
хам» - л! ШЕР ш 
9 үр» 
wae 2 үр! R2A15112FP ШЕН ХАМР 
и, АС КЕЗ 
SHUT MUTE STBYL = ём кН 二 R705 47k MUTE 
- CAN ТІП ЗІНІ м GAIN3L26 — GATN2 р 
RA132 R1636 100 INI 12 ІМІ 229a SS 一 “Г 0 ШЕ 
В 85265555588 | 
ТЫЎ ДЫРЫ міла T 1 Q1805 十 CA105 CA156 | j |Ë 
Е 3904 —NC/10/16V 1оибзу—[— [712 NC <> 
R1833 Е Әм CA161 
47k 5| É cai57| 一 Е ы 
ШЕ Е 
Бей 10Ш63У-1- 
图 2-80”R2A15112 应 用 电路 
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159. R2S15900 




















































































































































































































引 脚 号 引 肢 符号 引 脚 功能 # ü 
1 REF IN 基准 电压 源 滤波 
2 INLI 左 声 道 伴 音 输入 
3 INI2 左 声 道 伴 音 输入 
4 INI3 左 声 道 伴音 输入 
5 INL4 左 声 道 伴音 输入 
6 INI5 左 声 道 伴音 输入 
7 TREL 左 通道 的 高 音 滤 波 端 
8 BASSLI 左 通道 低音 提升 滤波 端 
9 BASSI2 左 通道 低音 提升 滤波 端 
10 PSEUDO 环绕 声 滤波 端 
11 LOUT6 左 声 道 音频 输出 
12 GND 地 
13 NC 空 脚 该 集成 电路 为 音源 选择 兼 音 
14 NC 空 脚 效 处 理 集 成 电路 ,应 用 在 厦 华 
15 Сехі 外 接 去 加 重 电容 LC-32U16 液晶 电视 上 ,内 部 结 
16 Rext 外 接 去 加 重 电阻 构 如 图 2-81 所 示 
17 SDA PC 总 线 数 据 线 
18 SCL PC 总 线 时 钟 线 
19 ROUT 右 声 道 音频 输出 
20 BASSR2 右 通道 的 低音 提升 滤波 端 
21 BASSR1 右 通道 的 低音 提升 滤波 端 
22 TRER 右 通道 的 高 音 滤波 端 
23 INR5 右 通道 伴音 输入 
24 INR4 右 通道 伴音 输入 
25 INR3 右 通道 伴音 输入 
26 INR2 右 通道 伴音 输入 
27 INRI 右 通道 伴音 输入 
28 Vec 电源 
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音调 控制 
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伪 立 体 声 
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2-81 62515900 内 部 结构 
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160. RC4558 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 10UT 输出 端 
2 1IN- 输入 端 
3 ПУ 输入 端 | 
4 Va 电源 该 集成 电路 为 双 高 增益 运算 
N ат 放大 器 ,应 用 在 MS68B 机 心 液 
т ут 晶 电 视 上 
6 2IN – 输入 端 
7 20UT 输出 端 
8 Усс+ 电源 
161. RT8110 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备 Ж 
1 BOOT 举 10.01 
2 DRIVE 驱动 使 能 6.81 
3 FB 输出 反馈 1.02 该 集成 电路 为 DC/DC 
1 Vec 电源 5.00 | 转换 电路 , 应 用 在 
TCL 王牌 L40E77 ( MS91A 
5 LGATE 下 管 栅 极 驱动 2.79 ыо) „ТС, MS06 机 心 液 
6 GND 也 0 晶 电 视 上 
7 UGATE 上 管 栅 极 驱动 7.42 
8 PHASE 过 电流 保护 下 管 电压 降 监测 5.38 
162. S25FL040A0LVF1001 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 CS 片 选 输入 
2 DO 数据 输出 
写 保护 输 
- — е 输入 该 集成 电路 为 Boot loader 存储 
” W 十 维 ТИ yy НЗ 
5 DO ЖАННЫН т 8M82 机 心 液晶 电 
6 CLK 串 行 时 钟 输入 
7 HOLD 保持 输入 
8 Vec 电源 
163. SAA7117AH 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 к & W 
R-)/kQ SG 
1 DNC6 空 脚 230. 01/230. 01 1. 封装 : 采用 
160 脚 封 装 
2 АМ1 41 个 端口 模拟 信号 输入 1799. 89/1700. 04 2. Hik: TV/AV 
一 一 一 转换 ,DVD 信号 转 
3 AGND 模拟 信号 接地 0/0 换 及 亮色 解码 与 
A-D 转换 
4 VSSA4 4 个 端口 模拟 信号 输入 接地 0/0 3. 应 用 领域 :应 
用 在 LCD42B03-P、 
5 А142 42 个 端口 模拟 信号 输入 9. 99/9. 99 үү Р 型 液 
电视 及 CHD-2 
P би 微分 输入 的 信号 经 四 通道 A-D 转换 оао оо йам. 
处 理 ` | 上 数据 在 TCL 
LCD4OA7IP ой 
7 AI43 43 个 端口 模拟 信号 输入 9. 99/9. 99 电视 上 测 得 
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电阻 (R+/ 要 
= = H 功 能 > 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 R-)/KO Ж å 
Sppe fit tB Ууд 个 端口 输 
š РАЛ к В ЖЄ 4 个 端口 输入 3.3V зу» 
г 7) на HH JE 个 让 1 给 
Š ТОБИ кош ЖЕ, ЖЕ 4 个 端口 输入 3.3V йы 
10 AI44 44 个 端口 模拟 信号 输入 1.79/1.79 
11 АІЗІ 31 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 
12 VSSA3 谱 地 与 模拟 信号 输入 0/0 
13 AI32 32 个 端口 模拟 信号 输入 9.99/9.99 
дщ. -A GE E = 经 М; ІН A-D ы 
14 ABD 微分 输入 的 信号 经 四 通道 转换 9 82/9. 82 
处 理 
15 A133 33 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 
草拟 提供 电压 个 端口 输入 3. 
% VODAS ашы 个 端口 输入 З. ЗҮ ee 
费 拟 提供 电压 与 3 个 端口 输入 3.3 
17 VDDA3A | Л 了 3 个 商 口 输入 3.3V | O 51y0.51 
18 А134 34 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 
19 АРА 21 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899.89| 1. 封装; 采用 
Н X 
20 VSSA2 ЕШ ЕЕЕ Л 0/0 160 脚 封 装 
21 AI22 22 个 端口 模拟 信号 输入 1899. 89/1899. 89 к ыз РИ 
A EAEn E yas) ,DVD fi 
22 ADD MOMA SA 5 两 通道 A-D 转换 控制 ”|9789. 75/9789. 75 换 及 亮色 解码 与 
23 AI23 23 个 端口 模拟 信号 输入 1949.77/1949.77 | Ар 转换 
24 VDDA2 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0/0 3. 应 用 领域 :应 
25 VDDA2A 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0/0 用 在 LCD42B03-P、 
26 AI24 24 个 端口 模拟 信号 输入 267.57/267.57 | LCD40B03-P 型 液 
27 АШ 11 个 端口 模拟 信号 输入 1951. 03/1900. 04 | 品 电视 及 CHD-2 
28 VSSAI 接地 与 模拟 信号 输入 0/0 - рее т 
29 АП2 12 个 端口 模拟 信号 输入 1947. 69/1947. 69 I Ip р ы 
ТАТУ лау А. ч HH 
30 АПВ MIRAS 通道 A-D 转换 处 理 9.71/9.71 电视 上 测 得 
31 АПЗ 13 个 端口 模拟 信号 输入 1947. 02/1949. 58 
32 VDDA1 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0.49/0. 49 
33 VDDAIA 模拟 电压 提供 与 模拟 信号 输入 0.49/0. 49 
34 АП4 14 个 端口 模拟 信号 输入 0/0 
35 AGNDA 模拟 信号 接地 端 0/0 
36 AOUT 模拟 测试 信号 输出 0.49/0. 49 
и ЕҢ ЖЕ) 3 个 端口 输入 3.3 
37 VDDA0 模拟 提供 电压 与 3 个 端口 输入 3.3V 0. 49/0. 49 
电压 
38 VSSA0 接地 与 内 部 时 钟 产 生 电 路 0/0 
39 AOUT 模拟 信号 输出 1708. 04/1700. 02 
40 DNC14 空 脚 oo / оо 
41 DNC18 空 脚 oo / оо 
42 DNC15 空 脚 2306. 01/2306. 01 
43 EXMCLR 外 接 清除 端 6. 39/6. 39 
44 СЕ 复位 端口 0. 51/0. 51 
45 VDDD1 数字 电压 供给 0. 51/0. 51 






























































































































































































































































































































































( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 2. жой 
46 LLC 系统 时 钟 输出 2467. 56/2449. 95 
47 VSSD1 数字 接地 0/0 
48 LLC2 线性 时 钟 的 一 半 输 出 2467. 56/2467. 56 
49 RES 复位 输出 2467. 56/2449. 95 
50 үррр2 数字 电压 提供 2 0. 32/0. 32 
51 VSSD2 数字 接地 2 0/0 
52 CLKEXT 外 接 时 钟表 输入 与 A-D 信号 的 变换 2389. 58/2389. 58 
处 理 
53 ADP8 A-D 转换 输出 的 指示 端 2389. 58/2389. 58 
54 ADP7 A-D 转换 输出 的 指示 端口 1 2389. 58/2389. 58 
55 ADP6 A-D 转换 输出 的 指示 端口 2 2389. 58/2389. 58 
56 ADP5 A-D 转换 输出 的 指示 端口 3 2389. 58/2389. 58 
57 ADP4 A-D 转换 输出 的 指示 端口 4 2389. 58/2389. 58 
58 ADP3 A-D 转换 输出 的 指示 端口 5 2389. 58/2389. 58 
59 VDDD3 数字 供电 电压 3 0. 51/0. 51 
60 ADP2 A-D 转换 输出 的 指示 端口 6 2436. 97/2436. 97 
61 ADP1 A-D 转换 输出 的 指示 端口 7 2436 97/2436.97| 1 封装 :采用 
62 ADP0 模拟 -数字 信号 转换 输出 2436. 97/2436. 97 т. еч вле 
— = z z т тт 断 标记 2357 03 ЕДА 
BAH КИ, ` 2 换 及 亮色 解码 与 

65 VDDD4 数字 提供 电压 0. 31/0. 31 A-D 转换 
66 SCL PC 总 线 时 钟 输入 9. 99/9. 99 3. 应 用 领域 :应 
67 VSSD4 数字 接地 0/0 用 在 LCD42B03-P 
68 SDA PC 总 线 数据 输入 /输出 9. 99/9. 99 зе 
69 RTS0 к. 钟 同步 信息 ,寄存 器 控制 在 |2478.5872478.58 нов. 

实时 时 钟 同步 信息 , 寄存 器 控制 在 еце 
70 RTS1 ivoa i 2473. 03/2473. 03 гоне Р а 

电视 上 测 得 

71 RTCO 实际 收看 时 间 输 出 控制 4. 89/4. 89 
72 AMCLK 主要 音频 信号 时 钟 输出 2445. 01/2445. 01 
73 VDDD5 数字 电压 提供 0. 51/0. 51 
74 АЅСІК 音频 时 钟 信 号 连续 输出 2528. 03/2528. 03 
75 ALRCLK 音频 左 / 右 声 道 时 钟 信号 输出 2478. 02/2478. 02 
76 AMXCLK 音频 主要 的 外 围 时 钟 信 号 输入 oo /oo 
77 ITRDY 目标 读 入 图 像 信号 端口 2299. 01/2299. 01 
78 DNCO 空 脚 oo /oo 
79 DNC16 空 脚 2418. 03/2418. 03 
80 DNC17 空 脚 oo /oo 
81 DNC19 空 脚 oo /oo 
82 DNC20 空 脚 oo /oo 
83 FSW 彩色 全 电视 信号 输入 0/0 
84 ICLK 时 钟 信号 输出 图 像 端口 2414. 01/2414. 01 
85 IDQ 限定 输出 数据 到 图 像 端 口 2441. 02/2441. 02 
86 ITR1 图 像 信号 控制 输出 oo / оо 
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( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 жой 
87 ІСРО 普通 图 像 效果 信和 号 输出 端口 0 2458. 99/2458. 99 
88 VSSD5 数字 地 0/0 
89 ІСРІ 普通 图 像 效果 信和 号 输出 端口 1 2451. 02/2451. 02 
90 IGPV 种 图 像 效 果 垂 直 信 和 号 参考 输出 2456. 01/2456. 01 
91 IGPH 种 图 像 效果 水 平 信号 参考 输出 2453. 01/2453. 01 
92 IPD7 到 像 数 据 输出 端口 2406. 02/2406. 02 
93 IPD6 到 像 数 据 输出 端口 1 2411. 03/2411. 03 
94 IPD5 到 像 数 据 输出 端口 2 2412. 04/2412. 04 
95 VDDD6 数字 供电 电压 oo / оо 
96 VSSD6 数字 地 0/0 
97 IPD4 到 像 数 据 信 号 输出 端口 3 2408. 02/2410. 01 
98 IPD3 到 像 数 据 信号 输出 端口 4 2408. 02/2410. 01 
99 IPD2 到 像 数 据 信号 输出 端口 5 2408. 02/2410. 01 
100 IPD1 到 像 数 据 信号 输出 端口 6 2408. 02/2410. 01 
101 VDDD7 数字 供电 电压 7 0. 31/0. 31 
102 IPD0 到 像 数 据 信号 输出 端口 0 oo / оо 
103 HPD7 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端口 7 2424.0172424.01 | L 封装 :采用 
104 VSSD7 数字 地 7 0/0 160 脚 封装 
105 HPD6 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端口 6 2428. 02/2428. 02 ШЕ 
一 转换 , DVD 信号 转 
106 VDDD8 数字 供电 电压 8 oo /oo 换 及 亮色 解码 与 
107 HPD5 外 接 Cb-Cr 色差 信号 输入 端口 5 2428. 01/2428. 01 | A-D 转换 
108 VSSD8 数字 地 8 0/0 3. 应 用 领域 :应 
109 HPD4 外 接 Cb-Cr 色差 信号 输入 端口 4 2423. 02/2423. 02 | 用 在 LCD42B03-P、 
110 HPD3 外 接 СЬ- Cr 色差 信号 输入 端口 3 2423. 02/2423. 02 | LCD40B03-P 型 液 
Il | HPD2 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端口 2 доа Оо о се 
112 HPD1 外 接 Cb-Cr 色差 信号 输入 端口 2423. 02/2423. 02 . ДЕТ, 
113 HPD0 外 接 Cb- Cr 色差 信号 输入 端 0 2423. 02/2423. 02 | TCD40A71P 液晶 
114 VDDD9 数字 供电 电压 9 oo /oo 电视 上 测 得 
115 DNC1 空 脚 oo / оо 
116 DNC2 空 脚 oo /oo 
117 DNC7 空 脚 оо / оо 
118 DNC8 空 肢 /о 
119 DNC11 ӨН oo / оо 
120 DNC12 ЧТ /о 
121 DNC21 空 脚 гута 
122 DNC22 空 脚 oo / оо 
123 DNC3 空 脚 оо / оо 
124 DNC4 空 脚 у 8 
125 DNC5 空 脚 /о 
126 XTRI 时 钟 端口 控制 信号 输出 0/0 
127 XPD7 扩展 数据 端 F 2424. 02/2424. 02 
128 XPD8 扩展 数据 端口 1 2420. 01/2420. 01 
129 VSSD9 数字 地 9 0/0 
130 XPD5 扩展 数据 端口 2 2430. 02/2430. 02 























































































































































































































































































































( 5) 
ЛЕГЕ ЖЕЛ” . жон 
131 XPD4 展 数据 端口 3 2429. 01/2429. 01 
132 VDDD10 数据 供电 电压 10 ж/о 
133 VSSD10 数字 地 10 0/0 
134 XPD3 扩展 数据 端口 4 2419. 99/2419. 99 
135 XPD2 展 数据 端 2419. 99/2419. 99 
136 VDDD11 数据 供电 电压 11 oo / оо 
137 VSSD11 数字 地 11 0/0 
138 XPD1 “ 展 数 据 端 口 6 2419. 99/2419. 99 
139 XPD0 展 数 据 端 局 2419. 99/2419. 99 
140 XRV 垂直 参考 输入 /输出 扩展 端口 2419. 99/2419. 99 1. 封装 : 采用 
141 XRH 水 平 参考 输入 /输出 扩展 端口 2422. 04/2422. 04 | 160 脚 封装 
142 | VDDD12 数字 供电 电压 12 е 2. 用 途 :TV/AV 
143 XCLK 时 钟 信号 扩展 端口 2420. 03/2420. 03 转换 , DVD ады 
144 XDQ 数据 合格 扩展 端口 2451. 01/2451. 01 їй емізе 
A-D 转换 
145 VSSD12 数字 地 12 0/0 3. 应 用 领域 :应 
146 XRDY 读 出 标记 信号 333.98/333.98 | 用 在 LCD42B03-P、 
147 TRST 复位 信号 输入 0/0 LCD40B03-P 型 液 
148 TCK 时 钟 测 试 信号 2310. 03/2310. 03 | 品 电视 及 CHD-2 
149 TMS 测试 模式 选择 输入 2850. 01/2850. 01 — ЖЕТЕТ; 
150 TDO 测试 数据 输出 0.51/0.51 тыра 液晶 
151 VDDD13 数字 供电 电压 13 oo /oo 电视 上 测 得 
152 TDI 测试 数据 输入 2307. 02/2307. 02 
153 VSSD13 数字 地 13 0/0 
154 Уз 字符 振荡 电路 地 0/0 
155 XTALI 晶体 振荡 信号 输入 2200. 03/2200. 03 
156 XTALO 晶体 振荡 信号 输出 2200. 03/2200. 03 
157 | VDD(XTAL) 字符 振荡 电路 供电 电压 oo / о 
158 XTOUT 字符 振荡 信号 输出 2307. 01/2307. 01 
159 DNC9 空 脚 oo / оо 
160 DNC10 空 脚 oo /oo 
164. SC1104 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 COMP/SS 补偿 / 软 启动 
2 GND 地 1. 封装 :采用 8 脚 SOIC 封装 
3 DL 低 边 驱动 器 输出 2. 用 途 :同步 电压 模式 PWM 控 
4 DH 高 边 驱动 器 输出 kaku 
一 - 3. 应 用 领域 :应 用 在 LCD40V85 
5 BST 自 举 ( 高 边 驱动 需 ) 液晶 电视 上 
6 PHASE MOSFET。 相 位 节点 连接 输入 4. 引 脚 排列 及 内 部 框图 如 图 2-82 
7 Vcc 电源 BUR 
8 SENSE 输出 电压 检测 输入 
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SC1104 电流 检测 与 
电压 监视 器 
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图 2-82 5С1104 引 内 部 村 
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165. SDA6000 
























































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 TCK JTAG 时 钟 端 F 
2 TMS ТТАС 控制 信号 端口 
3 TDI JTAG 数据 端口 输入 
4 TDO JTAG 数据 端口 输出 
5 P2.8 通用 输出 与 输入 端 F 
6 P2.9 通用 输出 与 输入 端 
7 P2.10 通用 输出 与 输入 端 
8 P2.11 通用 输出 与 输入 端 
9 P2. 12 通用 输出 与 输入 端 
10 Р2. 13 通用 输出 与 输入 端 І. 封装 : 128 脚 P- 
11 Р2.14 通用 输出 与 输入 端 MQFP 封装 
12 P2.15 AA 2. HE: RAR 16 
13 VSS33-1 地 位 控制 器 4 
S 3. МҮЙІЗІ. WR ñu 
а —. Е. x 电视 ,如 用 在 松下 TC- 
15 P4. 5/CS3 通用 输出 端 /外 部 静态 存储 融 321X500D 液晶 电视 上 
16 P4. 4/ A20 通用 输 出 端口 /地 址 信号 4、 主 要 参数 ,工作 
17 РА. 3/ А19 通用 输出 端口 /地 址 信号 电压 为 2.5 ~3.3V, 可 
18 P4. 2/ А18 通用 输出 端口 /地 址 信号 编程 像素 时 钟 (10 ~ 
19 P4. 1/ А17 通用 输出 端口 /地 址 信号 50MHz) 
20 VSS25-1 也 
21 VDD25-1 电源 
22 Р4. 0/А16 通用 输出 与 输入 端口 /地 址 信号 
23 A8 也 址 信号 
24 A7 也 址 信号 
25 A9 也 址 信号 
26 A6 也 址 信和 号 
27 A5 也 址 信号 
28 A10 也 址 信和 号 


















































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж ЧЁ 
29 All 也 址 信号 
30 А12 也 址 信号 
31 VSS33-2 也 
32 VDD33-2 电源 
33 A4 也 址 信号 
34 A3 也 址 信号 
35 A2 也 址 信号 
36 Al 也 址 信号 
37 A0 也 址 信号 
38 A13 也 址 信号 
39 A14/RAS 也 址 信和 号 / 行 地址 选 通 
40 A15/CAS 也 址 信号/ 列 地 址 脉冲 选 通 
41 VSS33-3 也 
42 VDD33-3 ЕД 
43 MEMCLK 随机 存 取 存储 器 时 钟 
44 CSSDRAM 芯片 选择 信号 
45 CLKEN 存储 器 时 钟 使 能 
46 CSROM 芯片 选择 信和 号 L BD P 
47 RD 外 部 存储 器 МОКЕ жадыны 
ш UDQM TEMNE 2. ИЖ: Аз 16 
49 LDQM 低 字 节 不 可 写 位 控制 器 
50 WR 存储 器 写 选 通 3. 应 用 领域 :液晶 
51 D15 数据 信号 彩电 ,如 用 在 松下 TC- 
52 VSS33-4 也 32LX500D 液晶 电视 上 
53 VDD33-4 电源 4 主要 参数 :工作 
54 D7 也 址 信号 电压 为 2.5 ~ 3.3V, 可 
55 77 TE ree 
Е 50MHz) 
56 D14 也 址 信号 
57 D8 也 址 信号 
58 D6 也 址 信号 
59 D1 也 址 信号 
60 VSS33-5 也 
61 VDD33-5 电源 
62 D13 也 址 信号 
63 D9 也 址 信号 
64 D5 也 址 信号 
65 D2 也 址 信号 
66 D12 也 址 信号 
67 D10 也 址 信号 
68 VSS33-6 也 
69 VDD33-6 电源 
70 D4 也 址 信号 
71 D3 也 址 信号 
72 D11 也 址 信号 
73 RSTIN 复位 输入 
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( 5) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 1 

74 Рз. 0 通用 输出 与 输入 端 

75 P3.1 通用 输出 与 输入 端 

76 P3.2 通用 输出 与 输入 端 

77 P3.3 通用 输出 与 输入 端 

78 P3.4 通用 输出 与 输入 端 

79 P3.5 通用 输出 与 输入 端 F 

80 P3.6 通用 输出 与 输入 端 

81 P3.7 通用 输出 与 输入 端 

82 P3.8 通用 输出 与 输入 端 

83 P3.9 通用 输出 与 输入 端口 

84 VSS33-7 也 

85 VDD33-7 电源 

86 VSS25-2 也 

87 VDD25-2 电源 

88 P3. 10 通用 输出 与 输入 端 

89 P3.11 通用 输出 与 输入 端 

90 P3. 12 通用 输出 与 输入 端 

91 P3. 13 通用 输出 与 输入 端 

92 P3.15 Y НЙН 540 A 58 Ma T аа 

93 Р5. 14 通用 输出 与 输入 端 F 2. 用 途 ; Аз 16 

94 Р5. 15 通用 输出 与 输入 端 位 控制 器 

95 P6.0 通用 输出 与 输入 端 F 3. 应 用 领域 :液晶 

96 P6.1 通用 输出 与 输入 端 彩电 ,如 用 在 松下 TC- 

97 P6. 2 通用 输出 与 输入 端 32LX500D 液晶 电视 上 

98 P6.3 通用 输出 与 输入 端 4 主要 参数 ; 工作 

99 P6. 4 通用 输出 与 输入 端口 5, жн» И 

100 Рб. 5 通用 输出 与 输入 端 i 

101 P6. 6 й Hg i 330 A Wa 

102 VSYNC 行 同步 信号 输出 与 输入 

103 HSYNC 场 同 步 信号 输出 与 输入 

104 COR/RSTOUT 对 比 度 减少 输出 /复位 输出 

105 BLANK/CORBLA | ”快速 消 隐 信号 /字符 消 隐 信号 

106 VDD33-8 电源 

107 VSS33-8 也 

108 XTALI КЇЛ mr Л. 

109 XTAL2 Y ña Н 

110 VSSA-1 也 

111 VDDA-1 电源 

112 R 模拟 红色 通道 输出 

113 G 模拟 绿色 通道 输出 

114 B 模拟 蓝 色 通 道 输出 

115 VSSA-2 地 

116 VDDA-2 电源 

117 CVBS2 CVBS 信号 输入 

118 VSSA-3 地 














































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
119 VDDA-3 电源 
120 CVBS1B CVBS 信号 输入 І. 封装: 128 JA P- 
二 MQFP 封装 
121 CVBCIA CVBS 信号 输入 2， 用 途 : H À së 16 
122 VSSA-4 地 位 控制 器 
123 VDDA-4 电源 3. 应 用 领域 : 液晶 
ПЕТРЕ 彩电 ,如 用 在 松下 TC- 
124 Р5. 0 通用 输 ! 1 与 输入 端 - 32155000 液晶 电视 上 
125 P5. 1 通用 输出 与 输入 端 F 4. 主要 参数 :工作 
126 Р5.2 通用 输出 与 输入 端 — 2. 4. _ 可 
[Ж ЖОК 10 ~ 
127 Р5.3 通用 输出 与 输入 端口 ЖОМ.) н 
128 TMODE 测试 模式 
166. SiL9021 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 
1 DE 输出 使 能 
2 HSYNC 行 同 步 信号 
3 VSYNC 场 同 步 信号 
4 IOGND 地 (输入 /输出 ) 
5 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 
6 DACOVCC 电源 (DAC 输出 ) 
7 DACAVCC 电源 (DAC 模拟 ) 
8 DACAGND 地 (DAC 模拟 ) 
9 VREF 参考 电压 
10 RSET 外 接 电阻 器 
ыл ыг 1. 封装 :采用 144 脚 封装 
П COMP 放 六 补偿 2. 用途 :数字 音频 和 视频 
12 DACGNDR (РАС 转换 红 信号 ) 处 理 器 
| ТЕ 3. 应 用 领域 :TCL LCD- 
H y t 3 2 => а. 
13 DACVCCR 电源 (DAC 转换 红 信和 号 ) 40А71Р 液晶 电视 
14 AnRPr 模拟 视频 R/Pr 信号 输出 
15 DACGNDG (РАС 转换 绿 信号 ) 
16 DACVCCG 电源 ( DAC 转换 绿 信号 ) 
17 AnGY 模拟 视频 С/Ү 信和 号 输出 
18 DACGNDB (РАС 转换 蓝 信号 ) 
19 DACVCCB 电源 (DAC 转换 蓝 信和 号 ) 
20 AnBPb 模拟 视频 В/РЬ 信号 输出 
21 DACDGND (РАС 数字 ) 
22 DACDVCC18 电源 (DAC 数字 ) 
23 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 
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(2%) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 

24 CGND 地 (数字 逻辑 ) 

25 IOGND 地 (输入 /输出 ) 

26 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 

27 CSDA 设置 了 C 数据 线 

28 CSCL 设置 了 C 时 钟 线 

29 DSDA1 端口 1 DDC PC 数据 线 

30 DSCLI 端口 1 DDC É C 时 钟 线 

31 DSDA0 端口 0 DDC PC 数据 线 

32 DSCLO 端口 0 DDC PC 时 钟 线 

33 RIPWR5V 端口 1 传输 检测 

34 ROPWR5V 端口 0 传输 检测 

35 DVCC18 电源 (数字 ) 

36 DGND 地 (数字 ) 

37 PVCCO 电源 (TMDS 端口 0 锁 相 环 ) 

38 AVCC TMDS 模拟 电压 

39 ROXC - TMDS 输入 信号 时 钟 

40 ROXC + TMDS 输入 信号 时 钟 

41 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 

42 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 

43 ROXO - TMDS 输入 信号 数据 

44 ROXO + TMDS 输入 信号 数据 1. 封装 :采用 144 脚 封装 

45 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 2. 用 途 : 数 字音 频 和 视频 

46 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 处 理 吕 

47 ROXI - TMDS 输入 信号 数据 3. 应 用 领域 :TCL LCD- 

48 ROXI + TMDS 输入 信号 数据 40А71Р 液晶 电视 

49 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 

50 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 

51 ROX2 – TMDS 输入 信号 数据 

52 ROX2 + TMDS 输入 信号 数据 

53 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 

54 TMDSPCND 也 (TMDS 端口 锁 相 环 ) 

55 РҮССІ 电源 

56 RSVD_A 保留 

57 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 

58 RIXC- TMDS 输入 信号 时 钟 

59 RIXC + TMDS 输入 信号 时 钟 

60 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 

61 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 

62 В1Х0- TMDS 输入 信号 数据 

63 R1X0 + TMDS 输入 信号 数据 

64 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 

65 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 

66 КІХІ - TMDS 输入 信和 号 数据 

67 RIXI + TMDS 输入 信号 数据 

68 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 





引 脚 符号 


引 脚 功能 


































































































1. 封装 .采用 144 脚 封 装 
2. 用 途 : 数 字音 频 和 视频 





































































































3. 应 用 领域 :TCL LCD- 











69 AVCC 电源 (TMDS 模拟 ) 

70 ВІХ2- TMDS 输入 信号 数据 

71 R1X2 + TMDS 输入 信号 数据 

72 AGND 也 (TMDS 模拟 ) 

73 DGND 也 ( 数字 ) 

74 DVCC18 电源 (数字 ) 

75 IOGND 也 ( 输入 /输出 ) 

76 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 

77 MUTEOUT 静音 控制 输出 

78 SPDIF S/PDIF 音频 输出 

79 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 

80 CGND b (R rZ 89) 

81 RSVD 保留 

82 RSVD 保留 

83 RSVD 保留 

84 SD0 PS 串 行 数据 

85 WS PS 输出 字 选 择 

86 SCK PS 串 行 时 钟 输出 

87 MULKIN 音频 主 时 钟 输入 参考 

88 MCLKOUT 音频 主 时 钟 输出 

89 IOVCC 电源 (输入 与 输出 ) 

90 IOGND 也 ( 输入 与 输出 ) 

91 CGND 也 ( 数字 人 逻辑 ) ЖЕШ 
92 CVCC18 & РІН) GENEA 
93 NC іі 40АТІР 液晶 电视 
94 AUDPVCC18 电源 ( ACR 锁 相 环 ) 

95 AUDPGND (АСВ 锁 相 环 ) 

96 XTALOUT 晶振 时 钟 输出 

97 XTALIN 晶振 时 钟 输入 

98 XTALVCC 电源 (ACR 锁 相 环 晶振 输入 ) 
99 REGVCC 电源 ( ACR 锁 相 环 校准 ) 

100 NC 空 脚 

101 RSVDL 保留 

102 RESET 复位 信号 

103 SCDT HDMI 连接 视频 信号 输入 端口 标识 
104 INT 中 断 输出 

105 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 

106 CGND 地 (数字 逻辑 ) 

107 CLK48B 时 钟 信号 

108 IOGND 地 (输入 /输出 ) 

109 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 

110 Q23 数据 输出 

111 Q22 数据 输出 

112 Q21 数据 输出 

113 Q20 数据 输出 
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(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 

114 СУСС18 电源 (数字 逻辑 ) 

115 CGND 地 (数字 ) 

116 Q19 数据 输出 

117 Q18 数据 输出 

118 Q17 数据 输出 

119 Q16 数据 输出 

120 IOGND 地 (输入 /输出 ) 

121 ODCK 输出 数据 时 钟 信号 

122 IOVCC 电源 (输入 /输出 ) 

123 Q15 数据 输出 

124 Q14 数据 输出 

125 Q13 数据 输出 

126 Q12 数据 输出 

ЛАП Шалып HATER) 1. 封装 :采用 144 脚 封装 

128 CVCC18 电源 (数字 人 逻辑 ) 2. 用途 :数字 音频 和 视频 

129 011 数据 输出 Ah IEAS 

130 Q10 数据 输出 3. 应 用 领域 :TCL LCD- 

131 09 ИЛТҮ 40A71P 液晶 电视 

132 Q8 数据 输出 

133 Q7 数据 输出 

134 IOVCC 电源 (输入 与 输出 ) 

135 IOGND 地 (输入 与 输出 ) 

136 06 数据 输出 

137 Q5 数据 输出 

138 CGND 地 (数字 逻辑 ) 

139 CVCC18 电源 (数字 逻辑 ) 

140 Q4 数据 输出 

141 Q3 数据 输出 

142 Q2 数据 输出 

143 01 数据 输出 

144 Q0 数据 输出 
167. SM5301BS 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 Gma/Uma | 模拟 信号 输入 (G/U 信号) 该 集成 电路 为 3 通道 视频 组 
2 GSG1 输出 缓冲 增益 设置 输入 (GZU 信号 ) 冲 器 ,内 置 的 宽带 滤波 器 ,采用 
CINBZUNB 模拟 信号 输入 ( G/U 信号 ) 28 脚 HSOP 封装 ,应 用 在 飞 利 
4 NC 空 脚 浦 20PF8946/93(LC4. 1A АА) 
5 BINAZVINA 模拟 信号 输入 ( BAV 信和 号) 液晶 电视 SSB 板 上 。 典型 应 用 
6 GSB1 | 输出 缓冲 增益 设置 输入 (BAV 信号 ) 5 









































































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
7 Вв Мв 模拟 信号 输入 ( B/V 信号 ) 
8 NC 空 脚 
9 DISABLE 省 电 功 能 ( 工 :启动 ; H 为 禁止 ) 
10 GND3 模拟 地 
11 BourZVour B/V 信和 号 输出 
12 Vec 模拟 5V 电源 
13 GND2 模拟 地 
14 Сорт Uour G/U 信号 输出 
15 Vec 模拟 5V 电源 该 集成 电路 为 3 通道 视频 缓 
16 СМІ 模拟 地 冲 器 ,内 置 的 宽带 滤波 器 ,采用 
17 Rour/ Your R/Y 信号 输出 28 脚 HSOP 封装 ,应 用 在 飞 利 
18 Veci 模拟 5V 电源 浦 20PF8946/93(LC4.1A AA) 
19 GND4 模拟 地 液晶 电视 SSB 板 上 。 典 型 应 用 
20 RFC LPF ( 低 通 滤波 器 ) 截止 频率 设置 电阻 连接 | 电路 如 图 2-83 所 示 
21 VFC LPF ( 低 通 滤波 器 ) 截止 频率 设置 电压 输入 
22 MUXSEL 输入 选择 信号 
23 THROUGH | 滤波 模式 选择 
24 Vea 模拟 5V 电源 
25 RINAZYINA 模拟 信号 输入 ( RAY 信和 号) 
26 GSR1 输出 缓冲 增益 设置 输入 (RAY 信号) 
27 Ring” Y ng 模拟 信号 输入 ( RA/Y 信号 ) 
28 NC 空 脚 
ее 
Cut-off = | 8 x %5У 
control уойаве>--1 eg == 
Filter through тт 
switch 
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典型 应 用 电路 
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168. SMA-E1017 





















































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 D MOSFET 漏 极 
2 S MOSFET 源 极 
3 GND 也 该 集成 电路 为 开关 电源 厚 
ттт 膜 电 路 ,应 用 在 海信 
Yec EUR EMIR P) s TLM4729P \TLM3733 “TLM4033 
5 SS/OLP 软 启动 /过 载 保护 动作 时 间 设 定 等 型 号 液晶 电视 上 
6 FB 反馈 
7 OCP/BD 过 电流 保护 / 准 共振 信号 检测 











169. SN74AHC14PWR 























































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 1А 输入 端 
2 1Y 输出 端 
3 2A 输入 端 
4 2Ү 输出 端 
5 3A 输入 端 
6 3Y 输出 端 该 集成 电路 为 六 施 密 特 触 
7 GND 也 发 反 相 器 ,采用 TSSOP 封装 ， 
8 4Ү 输出 端 应 用 在 厦 华 LC37R26 液晶 
9 4A 输入 端 彩电 上 
10 5Ү 输出 端 
11 5A 输入 端 
12 6Y 输出 端 
13 6A 输入 端 
14 Vec 电源 
170. SN74LV4052 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 2Y0 输入 /输出 端 
2 2Y2 输入 /输出 端 
3 2-COM 公共 端 
4 2Y3 输入 /输出 端 
5 2Y1 输入 /输出 端 
6 INH 输入 控制 线 INH 
7 CND Т 该 集成 电路 为 4 通道 模拟 多 路 复 
8 GND т 用 器 /多 路 解 复 用 器 ， 应 用 在 长 虹 
J В А ЫБ е 机 心 液 品 电视 上 作为 音频 通 
T А ЛЕВА 道 选择 图 像 关 , 其 应 用 电路 如 图 
2-84 所 示 
11 1Y3 输入 /输出 端 
12 1Y0 输入 /输出 端 
13 1-COM 公共 端 
14 1Y1 输入 /输出 端 
15 1Y2 输入 /输出 端 
16 Ve 电源 
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R487 уз, 
А-5 ASW k 1 67 
R326|C375 < R288 
= с/о 
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10k 
ma 
2-84 SN74LV4052 应 用 电路 
171. SSC9512 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 VSEN 输入 电压 检测 
2 Vec И йе rB U А. 
3 ЕВ 定 电压 控制 以 及 过 负载 检测 
4 GND 地 
5 CSS 软 启动 
6 ос 过 电流 检测 
7 RC 共振 电流 检测 
8 RV 电压 共振 检测 该 集成 电路 为 开关 电源 控制 
- ІС, 应 用 在 创维 42E70RG 
9 REG 门 极 驱动 电路 用 电源 端 i бе 、 
一 (8M70 机 心 ) 液晶 电视 上 。 其 
10 COM 功率 部 分 接地 端 典型 应 用 电路 如 图 2-85 所 示 
11 VGL 下 管 驱动 信号 脚 ( 低 端 门 极 驱 动 输出 ) 
12 NC 空 脚 
13 VB 上 管 门 极 驱动 电源 供应 端 
上 下 管 中 点 输出 电压 即 高 端 门 极 驱动 浮 
14 VS 
动 地 
15 VGH 上 管 驱 动 信号 ( 高 端 门 极 驱动 输出 ) 
16 NC 空 脚 
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M" 
VDC == b 
s — | 9 1312 16 15 K м 
U | ес УВС) 1 hF 本 > OVour 
БАШ! | 
5 с SSC9512 or 8 Í L „ШЕ IN 
А CSS RCOCRY Жі су: = 3 [= 
|+ 3 J5 [5% ? Ë GND 
І | 
+| AŽ шесі 
(12-85 55С9512 应 用 电路 
172. ST8024CDR 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 CLKDIV1 时 钟 频率 控制 
2 CLKDIV2 时 钟 频率 控制 
3 5V/3V 电源 选择 
4 PGND 地 
5 СІ + 外 部 电容 连接 
6 VDDP 电源 
7 Cl- 外 部 电容 连接 
8 VUP ДЕЙДЙ Н 
9 PRES 卡 状态 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 
10 PRES 卡 状态 输入 (高 电 平 有 效 ) 
1/0 数据 线 和 从 卡 该 芯片 为 ST 的 智能 卡 接口 
Ж ў 创维 心 
2 | мю Ma ACE план ленне 
13 АОХІ 辅助 线 和 从 卡 所 示 
14 CGND 地 
15 CLK 卡 时 钟 
16 RST 卡 复位 
17 Үсе 电源 
18 PORADJ (5: 881223 
19 CMDVCC 台 激活 序列 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 
20 RSTIN 卡 复位 输入 (来 自 MCU) 
21 VDD 电源 
22 GND 地 
23 OFF MCU 中 断 ( 低 电 平 有 效 ) 

















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & Ë 
24 XTALI 晶体 或 外 部 时 钟 输 入 
25 XTAI2 晶体 连接 该 芯片 为 ST 的 智能 卡 接口 
芯片 ,应 用 在 创维 8М86 机 心 
26 IOUC MCU 数据 输入 与 输出 线 2222, 
数据 输入 输出 液晶 电视 上 ,其 电路 如 图 2-86 
27 AUX1UC 非 反 相 接收 器 输入 所 示 
28 AUX2UC 非 反 相 接收 器 输入 
ЗУЗСАІ 
о 
ЗУЗСАІ ЅУСАІ Т 
р; ? sgi 
2 |2 2 
+ 
OO = " 10k [10k 
sos S= TIRS n ok | [Rs 
= [Em D "L Ш 
E 10k Т8 А 
一 TP22 
lsM1_ sv33v 5 TP23 
= —— бов МІ СІК ЗУЗСАІ 
Дн Ш 100n эм Ср ЕС 
R518, МС/ОВ) 一 Cl DET NO EE RST-TN t 
CLDETIRSIE OR ČI DET NČ ST8024CDR SMI VCC R520 NC 
t CL БАТА [R521 OR €370 
С AUX? С ҮСС 100n 
R522 — 
NO СІСІК = 
= L c37 C372 |C373 |С374 ш 
= ТТГ 100n 100p |100р |100n 
— + 
图 2-86 ST8024CDR 应 用 电路 区 
173. STA335BW 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 6 Ж 
1 GND_SUB 地 
2 SA PC 选择 地 址 
3 TEST_MODE 测试 模式 
4 Vss ш 
5 УСС_ВЕС 电源 
6 OUT2B 输出 半 桥 2B тауп КУКИЛЕР 
ы 该 集成 电路 是 数字 音频 处 
7 GND2 也 理 系 统 ,采用 36 脚 SSO 封 
8 Veo 电源 装 ,应 用 在 创维 8М88 机 心 
彩电 上 
9 OUT2A 输出 半 桥 2A Ё 
10 OUTIB 输出 半 桥 1B 
11 Уса 电源 
12 GND1 HB 
13 OUTIA 输出 半 桥 1А 
14 GND_REG 也 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ë 
15 Vpp 电源 (3.3V) 
16 CONFIG 并 联 模式 命令 
17 OUT3B/DDX3B PWM 输出 CH3B/ 外 部 桥接 
18 OUT3A/DDX3A PWM 输出 CH3A/ 外 部 桥接 
19 EAPD/OUT4A 外 部 桥接 掉 电 
20 TWARN/OUT4B 外 部 桥接 热 警告 
21 VDD_DIF 电源 
22 GND_DIG 也 
23 PWRDN 掉 电 
24 | VDD_PLL 电源 该 集成 电路 是 数字 音频 处 
25 FILTER_PLL PLL 滤波 器 连接 理 系统 ,采用 36 脚 SSO 封 
26 PLL_GND ШШ 装 ,应 用 在 创维 8М88 机 心 
27 ХТІ PLL 输入 时 钟 _ 
28 BICKI PS 串 行 时 钟 
29 LRCKI PS 左右 时 钟 
30 SDI PS 串 行 数据 通道 1 和 2 
31 RESET 复位 
32 INT_LINE 故障 中 断 
33 SDA PC 串 行 数据 
34 SCL PC 串 行 时 钟 
35 GND_DIG 地 
36 VDD_DIG 电源 
174. STA559BW 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 GND_SUB 地 
2 SA PC 选择 地 址 
3 TEST_MODE 测试 模式 (该 脚 必须 连接 到 地 ) 
4 Vss 内 部 参考 电压 (3.3V) 
5 VCC_REG 内 部 电源 参考 该 集成 电路 为 5V 2A 2 1 
6 Outan 输出 六 桥 2B 声 道 高 效率 的 数字 音频 系统 ， 
7 GND2 也 其 应 用 电路 如 图 2-87 所 示 ( 以 
8 Vco 电源 应 用 在 TCL MS68B 机 心 液 晶 
9 OUT2A 输出 半 桥 2A 电视 上 为 例 ) 
10 ОСТІВ 输出 半 桥 1B 
11 Уса 电源 
12 GND1 也 
13 OUTIA 输出 半 桥 1A 




























































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а Ë 
14 GND_REG 地 
15 Үр 电源 
16 CONFIG 地 
17 OUT3B PWM 输出 (外 部 桥 ) 
18 OUT3A PWM 输出 (外 部 桥 ) 
19 OUT4B 掉 电 (外 部 桥 ) 
20 OUT4A 热 警 告 ( 外 部 桥 ) 
21 VDD_DIG 电源 
22 VSS_DIG 地 
aE 该 集成 电路 为 SV.2A 2.1 
А PLLVDD | 电源 声 道 高 效率 的 数字 音频 系统 ， 
25 PLL_FILTER 连接 到 PLL 滤波 器 其 应 用 电路 如 图 2-87 所 示 ( 以 
26 РЫ. GND m 应 用 在 TCL MS68B 机 心 液晶 
27 ХТІ PLL 输入 时 钟 к 
28 BICKL PS 串 行 时 钟 
29 ІЕСКІ, PS 左右 时 钟 
30 SDI PS 串 行 数据 通道 1 和 2 
31 RESET 复位 
32 INT_LINE 故障 中 断 
33 SDA PC 串 行 数据 
34 SCL P C 串 行 时 钟 
35 GND_DIG 地 
36 VDD_DIG2 电源 
175. STR-A6059H 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 W 
1 S/OCP MOSFET 源 极 / 过 电流 保护 
2 BR 保护 输入 检测 
3 GND 地 该 集成 电路 为 开关 电源 
4 FB/OLP | 定 电压 控制 /过 负载 保护 信号 输入 ааа а ан 
信 LED42KIIP ( MST6i78 机 
5 Ve 电源 心 ) 液 晶 电视 。 其 典型 应 用 电 
6 NC 空 脚 路 如 图 2-88 所 示 
7 D/ST MOSFET 漏 极 /启动 电流 输入 
8 D/ST MOSFET 漏 极 /启动 电流 输入 
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图 2-88 STR-A6059H 典型 应 用 电路 
176. STR-A6159? M 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 ОСР 原 边 过 电流 检 出 信号 输入 
ЕЕ е НІНЕ 
2 Үсс 电源 (控制 电路 的 电源 输入 ) STR- A6159M 为 低 功 耗 离线 
3 GND 地 式 开关 电源 电路 ,内 含 一 个 
4 FB/OLP 定 电压 控制 信号 /过 负载 保护 信号 输入 PWM 控制 和 大 功率 MOSFET 
5 START UP 启动 电流 输入 关 管 。 采 用 小 型 8 Wa DIP 绝 
6 NC 空 脚 缘 模 块 封 装 ， 5 应 用 电路 如 图 
7 MOSFET 漏 极 2-89 Вт 
8 р MOSFET 漏 极 
— 4 b 
= СГ R3 ; г + =S 
СІ Р; "Т 
рз^ ji 
7777 П 
8 |7 6 5 A 
D D МСАТ DI R2 
) STR-A6159M 4 777 
Е 全 D 
OCP Vcc GND OLP 
| 1 2 з Та 
c5] N 
022 РСІ 8 
КІ 
=c | 4 1 
CL 
图 2-89 STR-A6159M 应 用 电路 
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177. STR-A6351 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 5 MOSFET 源 极 
2 GND НІ, 
3 VIN 控制 电路 电源 输入 该 集成 电路 为 电源 厚 膜 
4 ОСР/ЕВ 过 电流 /反馈 端 块 ,应 用 在 海信 TLM4729P、 
5 GND HB TLM3733 、TLM4077 等 型 号 
6 NC КИТ 液晶 电视 上 
7 D MOSFET 漏 极 
8 D MOSFET 漏 极 
178. STR-E1565 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Жж 
рс/рс(рр) 和 PFC 部 分 的 启动 电流 
1 Startup чүт 
输入 端 
2 NC 空 脚 
>J Z =} [= EL ®ё- 
5 Bee 5 РЕС 部 分 MOSFET 栅 极 驱动 信号 输 
ГІП 
4 ZCD РЕС 零 电 流 检 测 信号 输入 端 
2 б РЕС 预 转换 器 MOSFET 漏 极 电流 感 
š 测 输 入 端 
РЕС 预 转换 器 输出 DC 电压 控制 信号 
6 РЕВ/ОУР 输入 .PFC 级 过 电压 保护 ( OVP) 输 入 及 
DD 部 分 的 输入 补偿 端 
WA ух P te 
z GONB ` 部 分 误差 放大 器 相位 补偿 输 
LI 
3 GND 地 该 集成 电路 是 一 款 搭载 有 
д CND m РЕС 和 DC/DC 的 开关 电源 
集成 电路 ,采用 21 引 脚 单列 
PFC 乘法 器 输入 ,DD 部 分 频率 变换 | 直 插 式 封装 , 应 用 在 厦 华 
16 МР 输入 ,DD 部 分 输出 电压 变换 信号 输入 ， 42in 液晶 彩电 上 
PFC 部 分 AC 输入 补偿 ,DD 与 PFC 部 | ”内 部 框图 如 图 2-90 所 示 
分 锁 存 信号 输入 
11 DLP РЕС 关 断 延 时 调节 端 
DD 部 分 准 谐 振 (QR ) 检测 信号 输 
12 BD 
入 端 
13 OCP DD 部 分 过 电流 检测 信和 号 输入 端 
14 DFB DD 部 分 恒 压 控制 信号 输入 端 
DD 与 PFC 控制 电路 正 电源 电压 输 
15 Усс эш 
入 端 
16 DDout DD 部 分 MOSFET 栅 极 驱动 信号 输出 
17 Source DD 部 分 MOSFET 源 极端 
18 GND 地 
19 GND 地 
20 Drain DD 部 分 MOSFET 漏 极 
21 Drain DD 部 分 MOSFET 漏 极 
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Startup Усс DLP 
AB] | 
\! SW STR-E1565 
AETA 
启动 控制 
дй 
4 Drain 
ZCD 零 电流 检测 
| | 
РЕСош КҮР | Source 
频率 拉动 了 (іт) 
CS 电流 检测 器 
漏 极 与 反馈 信号 
附加 电路 
PFB/ 乘法 器 误差 放大 器 OVP 
OVP 及 输入 补偿 器 | _ 
回 扫 电压 检 反馈 信号 
COMP MultFP BD DFB OCP(13) GND(18) GND(19) 
Z| 2-90 STR-E1565 内 部 框图 
179. STR- T2268 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V Ж 
1 DRAIN( L) MOSFET 开关 管 漏 极 ( 低 端 ) 482. 01 
2 NC 空 脚 = 1. 封装 :采用 21 脚 SLA 
3 DRAIN(H) MOSFET 开关 管 漏 极 ( 高端 ) 458.01 | 封装 
4 DRAIN(H) MOSFET 开关 管 漏 极 (高端 ) 458.01 Г зон улу 
- — 置 4 新 部 分 共振 3 
5 START UP 21.01 源 集 成 电路 , 通过 电压 共 
6 NC Z = REA UREM AEM ЕН, ЇЙ 
7 FB 稳 压 控制 494.01 | 的 开关 损耗 ,实现 电源 的 高 
8 NC 空 脚 = 效率 A 
x y Е ТЕТ 3. 应 用 领域 :液晶 电视 、 
cc А ` LCD 背 投 电视 .通信 器 件 7А 
10 FB 反馈 2. 25 公设 备 等 低 电 压 大 电流 需求 
11 GND 地 0 场合 
к. хр. 
12 CR 连接 软 启动 电容 5.81 ЧАИ 
Т Г. Е ЮВА. т 工艺 的 高 端 驱动 、Vds 谷底 
ңү та 导 通 自动 追踪 功能 搭载 .多 
14 CDT 连接 开关 管 死 区 时 间 控 制 电容 1.56 模式 控制 功能 搭载 .中 ~ 重 
15 ВЕС? 门 极 驱动 电路 电源 输出 12.31 | 负载 (100kHz PWM 动作 ) 、 
16 C, 谷底 导 通 检 测 输入 轻 ~ 中 负载 (变频 控制 
(25 ~ 100kHz))、 内 含 过 电 
17 CND 流 保护 .过载 保护 .过 电压 保 
18 GND 也 护 .过 热 保 护 等 
20 DRAIN(L) [ЫИ MOSFET 开关 管 漏 极 483.98 | PERENG 
21 DRAIN( L) 氏 端 MOSFET 开关 管 漏 极 484. 01 
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180. STR- W5667 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 D 接 内 部 MOS 管 漏 极 
2 NC 2 
3 В АКСЕ 该 集成 电路 为 电源 厚 脐 
4 NC 空 及 块 ,应 用 在 海信 TLM3733 液 
5 GND 地 Т Е 
6 Vin 电源 输入 
7 OCP/FB 过 电流 保护 /反馈 控制 
181. STR-X6759N 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V ЖШ 
1 D 内 部 场 效 应 晶体 管 漏 极 278.01 
2 S 内 部 场 效 应 晶体 管 源 极 0.05 1. sbs Ен pipa тень 
3 GND 地 0 2、 用 途 :开关 电源 
4 Vec 电源 20. 24 3. 应 用 领域 :电视 
5 01,,/55 过 载 保 护 / 软 启 动 0.14 4. 此 数据 在 长 虹 LS 机 心 
一 液晶 电视 上 测 得 
6 FB 反馈 1.31 
7 OCp/BD 过 电流 保护 /延迟 导 通 输入 0.73 
182. STR- Х6769 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 D MOSFET 漏 极 
2 S MOSFET 源 极 
3 GND 地 该 集成 电路 为 开关 稳 压 集成 
4 Vcc 电源 电路 ,应 用 在 海信 TIMP ; 
TLM4077 .TLM4268LF 等 型 号 液 
5 OLP/SS 过 载 保护 动作 时 间 设 定 / 软 启动 晶 电 视 上 
6 FB 反馈 
7 OCP/FB 过 电流 保护 / 准 共振 信号 检测 
183. STV83L7F 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 5СІ ӨШТІ, SCARTI 音频 输出 ( 左 ) 
2 SC1_OUT_R SCARTI 音频 输出 ( 右 ) 该 集成 电路 为 伴音 解 调 /处 
3 VCC_H 电源 (8V) 晶 器 ,具有 音效 增强 处 理 ,音频 
4 GND_H 也 信 源 图 像 选择 等 功能 ,是 多 制式 
5 SC3_OUT_L SCART3 音频 输出 ( 左 ) 的 高 端 数 字音 频 处 理 器 ,应 用 在 
6 SC3_OUR_R SCART3 音频 输出 ( 右 ) 创维 8G20 .8DD1 机 心 等 液晶 电 
7 VCC33_SC 电源 (3.3V) 视 上 。 其 应 用 电路 如 图 2-91 所 
8 GND33_SC 也 示 ( 以 应 用 在 8DD1 机 心 上 为 
9 ӨСІ ІМІ, SCARTI 音频 输入 ( 左 ) 列 ,图 样 上 为 STV83L7F ,实际 主 
10 SC1_IN_R SCARTI 音频 输入 ( 右 ) 板 上 型 号 为 STV8357F) 
11 VREFA 音频 偏 置 电压 退 耦 (1.55V) 



































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
12 ҮВС 带 隙 参考 电压 退 耦 (1.2V) 
13 SC2_IN 工 SCART2 音频 输入 ( 左 ) 
14 SC2_IN_R SCART2 音频 输入 ( 右 ) 
15 GND33_LS 地 
16 GND33_LS 地 
17 SC2 OUT L SCART2 音频 输出 ( 左 ) 
18 SC2_OUT_R SCART2 音频 输出 ( 右 ) 
19 SC5_IN_L SCART5 音频 输入 ( 左 ) 
20 SC5_IN_R SCARTS 音频 输入 ( 右 ) 
21 NC 空 脚 
22 NC 空 脚 
23 GND_SA 地 
24 NC 空 脚 
25 NC 空 脚 
26 VSS33_CONV 地 
27 VDD33_CONV 电源 (3.3V) 
28 SC3_IN_L SCART3 音频 输入 ( 左 ) 
29 SC3_IN_R SCART3 音频 输入 ( 右 ) 
30 SCL_FLT SCART 滤波 ( 左 ) 该 集成 电路 为 伴音 解 调 /处 
31 SCR_FLT SCART 滤波 ( 右 ) 蛙 器 ,具有 音效 增强 处 理 ,音频 
32 LS_C 中 心 输出 信 源 图 像 选择 等 功能 ,是 多 制式 
33 NC К 的 高 端 数字 音频 处 理 器 ,应 用 在 
|2 心 等 液晶 电 
ISL 无 扬声器 办 出 创维 8620 .8DD1 机 心 等 液晶 电 
视 上 。 其 应 用 电路 如 图 2-91 所 
3 ч = 示 ( 以 应 用 在 8DD1 机 心 上 为 
36 LS_R 右 扬声器 输出 网 ,图 样 上 为 STV8317F, 实 际 主 
37 NC Z Jš 板 上 型 号 为 STV8357F) 
38 LS_SUB 重 低音 输出 
39 NC БЕ 
40 HP 185 1, 左 耳 机 输出 或 左 环绕 声 输出 
41 NC Z5 Jš 
42 HP_LSS_R 右 耳 机 输出 或 右 环绕 声 输出 
43 NC Z= Jš 
44 NC Z= Jš 
45 VSS18_CONV 
46 VDD18_CONV 电源 (1.8V) 
47 HP_DET 耳机 检测 
48 ADR_SEL PC 总 线 硬件 地 址 选择 
49 VSS18 也 
50 VDD18 B3B(1.8V) 
51 SCL P C 时 钟 输入 
52 SDA PC 数据 输入 与 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж È 
53 RST 主 复位 
54 SD_DATA PS 数据 延迟 输入 立体 声 通 道 
55 р50 ПАТА1 PS 数据 输出 立体 声 通 道 
56 р50 ІБ СІК PS 字 选 择 输出 通道 
57 р50 5СІК PS 串 行 时 钟 输 出 通道 
58 р50 ПАТА0 PS 数据 输出 立体 声 通 道 
59 SPDIF_BYPASS 串 行 音频 数据 输入 ( 旁 路 ) 
60 SPDIF_OUT 串 行 音频 数据 输出 
61 VDD33_IO1 电源 (3.3V) 
62 VSS33_IO1 也 
63 CK_TST_CTRL 时 钟 测 试 控制 
64 VSS18 也 
65 VDD18 电源 (1.8V) 
66 CLK_SEL 时 钟 输 入 格式 选择 
67 XTALIN 晶体 振荡 器 输入 或 差分 输入 ( 正 ) 
68 XTALOUT 晶体 振荡 器 输出 或 差分 输入 ( 负 ) 
69 VCC18_CLK1 电源 (1.8V) 
70 GND18_CLK1 也 
71 GND18_CLK2 
72 VCC18_CLK2 电源 (1.8V) 该 集成 电路 为 伴音 解 调 /处 
С -- al И, EA ЖОНЕ, ge i 
ы нша 5 信 源 图 像 选择 等 功能 ,是 多 制式 
75 12S_PCM_CLK PS 主 时 钟 输入 与 输出 9 高 端 数字 音频 处 理 器 应 用 在 
76 12S_SCLK PS 串 行 时 钟 输入 与 输出 ОЯ майа 、 ан 本 
T 05 IR CIK Ps ӘЖЕ АБ 创维 8G20 8DD1 机 心 等 液晶 电 
78 р5 ПАТА0 PS 数据 输入 与 输出 立体 声 通 道 0 视 上 。 其 应 用 电路 如 图 2-91 所 
79 р5 ПАТА1 ÉS 数据 输入 立体 声 通道 1 示 ( 以 应 用 在 8DD1 机 心 上 为 
80 PS_DATA2 PS 数据 输入 立体 声 通道 2 网 ,图样 上 为 STV83L7F ,实际 主 
81 IS рАТАЗ PS 数据 输入 立体 声 通 道 3 板 上 型 号 为 5ТУ8357Е) 
82 р5А 5СІК PS 串 行 时 钟 输入 通道 辅助 
83 IDSA_LR_CLK PS 字 选 择 输入 通道 辅助 
84 р<А ПАТА PS 数据 输入 立体 声 通 道 辅助 
85 VDD18 НША(1.8У) 
86 VSS18 也 
87 BUS EXP 总 线 扩展 功能 
88 IRQ 中 断 请 求 
89 GND_PSUB 也 
90 VDD18_ADC B3B(1.8V) 
91 VSS18_ADC 也 
92 SIF_P 声音 中 频 输 入 ( 正 ) 
93 SIF_N 声音 中 频 输 入 ( 负 ) 
94 SIF2_P 声音 中 频 输 入 2( 正 ) 
95 GNDPW_IF 地 
96 VCC18_IF 电源 (1.8V) 
97 GND18_IF 地 
98 MONO_IN 单 声 道 输入 
99 SC4_IN_L SCART4 音频 输入 ( 左 ) 
100 SC4_IN_R SCART4 音频 输入 ( 右 ) 
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184. SY8009A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ЖЕ 
1 EN 使 能 控制 
ш ы 该 集成 电路 为 同步 降 压 稳 
3 LX 电感 器 Ж, ЖЕН 550723-6 封装 ， 
4 ІМ 输入 端 应 用 在 LC32FS81B 液晶 电 
АЛ 
5 NG xH 视 上 
6 FB 输出 反馈 
185. SYA105 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 BS 举 
2 GND 也 
3 ЕВ 输出 反馈 该 集成 电路 采用 50723-6 封装 ， 
j EN oe 其 应 用 如 图 2-92 所 示 ( 以 应 用 在 创 
се 维 8K96 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
5 IN 输入 端 
6 LX ПА 
I C2 
! +12V_STB I STANDBY POWER 3V3SB ' 
01ш +5VSB БЕ = 
u L24 UI 
81 les xn . — IN OUT 
Loa i0M6V ， š сз A+ — GND 
0.ш/50У| -上 |930 IN 108/10У 524 сто +Ç = 2 
| = З\ЕВ ENP = 0.18 Len EN NC 4 
= STATO A To. lu /NcWL2003/ NC 
эй КЛ “сы г 
¿K/nC 22 
2-92 SYA105 应 用 电路 
186. TAS5706 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ЖЖ 
1 OUT В 输出 , 半 桥 B 
2 PGND_B HB 
3 PGND_B 也 
4 ОСТ А 输出 , 半 桥 A 该 集成 电路 为 立体 声 D 类 
rr 音频 功率 放大 电路 ,应 用 在 
2 w HEATA 创维 32L05HR (8M60 机 心 ) 
6 PGND_A НІ, 液晶 电视 上 
7 PGND_A 也 引 脚 排列 如 图 2-93 所 示 
8 PVCC_A 电源 
9 PVCC_A 电源 
10 AVDD 电源 






































引 脚 符号 


引 脚 功能 
















































































该 集成 电路 为 立体 声 D 类 





































































































11 AVSS 地 
12 PLL_FLTM PLL 负 输 入 
13 PLL_FLTP PLL 正 输入 
14 VR_ANA 内 部 产生 1. ВУ 模拟 电源 电压 
15 DVDD 电源 (3.3V 数字 ) 
16 RESET 复位 
17 PDN 电源 关闭 ( 低 电 平 ) 
18 VREG_EN 电压 调节 器 使 能 
19 OSC_RES 振荡 器 微调 电阻 
20 DVSS 数字 地 
21 MUTE 静音 输出 
串 行 音 频数 据 输 入 左 / 右 时 钟 (采样 
22 LRCLK 率 时 钟 ) | 
23 SCLK 串 行 音频 数据 时 钟 
24 SDIN2 串 行 音频 数据 2 输入 
25 SDIN1 串 行 音频 数据 1 输入 
26 DVSS 数字 地 
27 VR_DIG 内 部 产生 1. 8V 数字 电源 电压 
28 SDA PC 串 行 控制 数据 接口 输入 与 输出 
29 SCL P C 串 行 控制 时 钟 输入 
30 HPSEL 耳机 选择 
31 STEST 测试 终端 (直接 连接 到 地 ) 
32 TEST2 测试 终端 (连接 到 DVDD) 
33 DVDD 电源 (3.3V 数字 ) 
ай MIK . (输入 频率 范围 为 4.9 ~ 
35 BKND_ERR 产生 后 端 误差 序列 
36 VALID 输出 显示 所 有 有 效 性 PWM 通道 
37 HPL_PWM 耳机 左 通道 PWM 输出 
38 HPR_PWM 耳机 右 通 道 PWM 输出 
39 SUB_PWM – 重 低音 扬声器 负 PWM 输出 
40 SUB_PWM + 重 低音 扬声器 正 PWM 输出 
41 PVCC_D 电源 
42 PVCC_D 电源 
43 PCND_D 地 
44 PCND_D 地 
45 OUT_D 输出 , 半 桥 D 
46 OUT_D 输出 , 半 桥 D 

















音频 功率 放大 电路 ,应 用 在 
创维 32L05HR (8M60 机 心 ) 
液晶 电视 上 
引 脚 排列 如 图 2-93 所 示 
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TAS5706 


BYPASS 


BST D 
VCLAMP_CD 








Р 2-93 TAS5706 引 脚 排列 









































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

47 PGND_C HB 
48 PGND_C HB 
49 OUT_C 输出 , 半 桥 C 
50 OUT_C 输出 , 半 桥 C 
51 PVCC_C 电源 
52 PVCC_C 电源 
53 BST_C 高 侧 举 供应 半 桥 C 
54 VCLAMP CD 内 部 产生 电源 电压 为 通道 C 和 D Ж 

кш 该 集成 电路 为 立体 声 D 类 
55 BST_D 高 侧 举 供 应 半 桥 D 音频 功率 放大 电路 ,应 用 在 

创维 32105НВ (8M60 机 心 ) 

56 BYPASS 内 部 参考 电压 (相当 于 VCC/8) 液晶 电视 上 
57 AGND 地 引 脚 排列 如 图 2-93 所 示 
58 AVCC 电源 
59 BST_A 高 侧 举 供应 半 桥 A 
60 VCLAMP_AB AMBAH 
61 BST_B 高 侧 举 供应 半 桥 B 
62 PVCC_B 电源 
63 PVCC_B 电源 
64 OUT_B 输出 , 半 桥 B 
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187. TAS5707A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT_A 输出 ( 半 桥 和 A) 
2 PVCC_A 电源 
3 PVCC_A 电源 
4 BST_A 高 边 自 举 电源 (为 半 桥 A) 
5 VCLAMP_AB 栅 极 驱动 器 内 部 稳 压 器 输出 
6 SSTIMER 控制 斜 波 时 间 
了 OC_ADJ 模拟 过 电流 编程 
8 NC 空 脚 
9 AVSS Шш 
10 РМ, КІЛМ PLL 负 环 路 滤波 器 终端 
11 PLL_FLTP PLL 正 环 路 滤波 器 终端 
12 VR_ANA 内 部 稳 压 1. 8V 模拟 电源 电压 
13 AVDD 模拟 电源 (3.3V) 
14 FAULT 后 端 错误 指示 
15 MCLK 主 时 钟 输入 
16 OSC_RES 振荡 器 定时 电阻 
17 DVSSO 地 (振荡 器 ) 
18 VR_DIC 内 部 稳 压 1. 8V 数字 电源 电压 
19 PDN 掉 电 
20 LRCLK 串 行 音频 数据 输入 左 / 右 时 钟 
21 SCLK 串 行 音频 数据 时 钟 该 集成 电路 为 立体 声 数字 音 
22 SDIN 串 行 音频 数据 和 输入 频 功 率 放 大 器 , 应 用 在 TCL 
23 SDA ЕС 串 行 控制 数据 接 口 输入 与 输出 142E5300A( MS99 机 心 ) ,TCL 
= кылы ГС {РИП A L32E5390A-3D( MS801 机 心 ) 、 
а A 海尔 LE46M300P 等 液晶 电视 
27 DVDD 数字 电源 (3.3V) 上 。 其 应 用 电路 图 如 图 2-94 
28 DVSS 数字 地 所 示 (以 应 用 在 海尔 
29 GND 地 LE46M300P 液晶 电视 上 为 例 ) 
30 AGND 模拟 地 
31 VREG 数字 调节 器 输出 
32 VCLAMP_CD 栅 极 驱动 器 内 部 稳 压 器 输出 
33 BST_D 高 边 自 举 电源 ( 半 桥 D) 
34 AVCC 电源 
35 PVCC 电源 
36 OUT_D 输出 ( 半 桥 D) 
37 PGND_CD 地 
38 PGND_CD 地 
39 OUT C 输出 ( 半 桥 C) 
40 PVCC_D 电源 
41 PVCC_D 电源 
42 BST_C 高 边 自 举 电源 ( 半 桥 С) 
43 BST_B 高 边 自 举 电源 ( 半 桥 B) 
44 PVCC_B 电源 
45 PVCC_C 电源 
46 OUT_B 输出 ( 半 桥 B) 
47 PGND_AB 地 
48 PGND_AB 地 
49 EPAD 地 
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188. TAS5711 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
1 OUT A 半 桥 输出 A 
2 PVDD_A 半 桥 输出 供电 输入 
3 PVDD_A 半 桥 输出 供电 输入 
4 BST_A 高 频 部 分 半 桥 输出 A 
5 GVDD_OUT 栅 极 驱动 器 内 部 稳 压 器 输出 
6 SSTIMER 控制 斜 波 时 间 
7 AC_ADJ 模拟 过 电流 调节 
8 PBTL 工作 模式 选择 
9 AVSS 模拟 地 
10 PLL_TLTM PLL 环 路 滤波 器 终端 ( 负 ) 
11 PLL_FLTP PLL 环 路 滤波 器 终端 ( 正 ) 
12 VR_ANA 内 部 稳 压 1. 8V 模拟 电源 电压 
13 AVDD 模拟 电源 (3.3V) 
14 А 5ЕІ, А 值 选择 
15 MCLK 主 时 钟 
16 OSC_RES 晶体 振荡 器 修正 电阻 
17 DVSSO 振荡 器 地 
18 VR_DIG 内 部 稳 压 1. 8V 数字 电源 电压 
19 PWR_DN 关 TAS5711 是 20W, 高 效率 , 数 
а IREK A EA ш; 字 驱 动 立 体 声 桥接 扬声器 的 音 
21 SCLK шш, 频 功 率 放大 器 ,输入 电压 范围 
22 SDAIN па леда: 为 8 ~26V, 可 以 输出 重 低音 ， 
23 SDA TC RITAR АН 可 以 外 接 无 源 重 低音 和 电视 组 
24 SCL P C 串 行 时 钟 输入 a s р 
ЗЕ БЕЗЕТ 复位 信号 成 2. 1 声 道 的 音响 。 采 用 
26 STFST 工厂 测试 HTQFP-48 封装 ,应 用 在 创维 
27 DVDD 数字 电源 (3.3V) 8M92 .8M93 .8M94 .8K96 机 心 
28 DVSS 数字 地 液晶 电视 上 。 其 应 用 电路 如 图 
29 GND 地 2-95 所 示 ( 以 应 用 在 创维 8K96 
30 AGND 模拟 地 机 心 上 为 例 ) 
31 VREG 数字 稳 压 输出 
32 GVDD_OUT 栅 极 驱动 器 内 部 稳 压 器 输出 
33 BST_D 高 频 部 分 半 桥 输出 D 
34 PVD_D 电源 ( 半 桥 输出 D) 
35 PVD_D 电源 ( 半 桥 输出 D) 
36 OUTD 半 桥 输出 D 
37 PGND_CD 地 ( 半 桥 C 和 D) 
38 PGND_CD 地 ( 半 桥 C 和 D) 
39 OUT C 半 桥 输出 C 
40 PVDD_C 电源 ( 半 桥 输出 C) 
41 PVDD_C 电源 ( 半 桥 输出 C) 
42 BST_C 高 频 部 分 半 桥 输出 C 
43 BST_B 高 频 部 分 半 桥 输出 B 
44 PVDD_B 电源 ( 半 桥 输出 B) 
45 PVDD_B 电源 ( 半 桥 输出 B) 
46 OUT В 半 桥 输出 B 
47 PGND_AB 地 ( 半 桥 A ЯВ) 
48 PGND_AB 地 ( 半 桥 A FIB) 
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_ | ECON Sozo _ 


189. TC74LCX157FT 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 
1 SELECT 选择 
2 1А 控制 脚 
3 1B 控制 脚 
4 1Y 1Y 输入 
5 2A 控制 脚 
6 2B 控制 脚 
7 2Y 2Y 输入 
该 集成 电路 为 低 电 压 四 个 
8 GND 地 2 通道 转换 器 ,采用 TSSOP16 
9 ЗҮ ЗҮ À 脚 封 装 ,应 用 在 LG 42LC2RR 
液晶 彩电 上 
10 3В 控制 脚 
11 3A 控制 脚 
12 4Y 4Y А 
13 4B 控制 脚 
14 4A 控制 脚 
15 ST 选 通 输入 
16 Усс 电源 


190. TC7WB126FK 
































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OE1 输出 使 能 
2 Al 输入 端 І. 封装 :采用 SSOP8 |Ң 
л ууш 封装 

3 B2 输入 i 
— ш 2. 用 途 ; 双 总 线 开关 

е — 3. 应 用 领域 :应 用 在 松下 
S LH76 机 心 液晶 电视 上 
6 Bl 输入 端 4. 关键 参数 :Vcc 引 脚 电 
7 OE2 输出 使 能 压 为 4.5 ~5.5V 
8 Vec 电源 

191. TDA1308 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 OUTA 输出 端 A 
2 INA (neg) 反 相 输入 端 A 
3 INA ( роз) 非 反 相 输入 端 A 该 集成 电路 为 AB 类 立体 
4 Уз 负电 源 声 耳 机 驱动 器 ,应 用 在 康佳 
5 INB(pos) 韭 反 相 输 入 端 B LC37DS30C 液晶 电视 上 
部 结构 如 图 2-96 所 示 

6 INB(neg) 反 相 输 入 端 B 内 部 结构 如 图 2-96 所 示 
7 OUTB 输出 端 B 
8 Үрр ЕНШІ 
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TDA1308 





INB(neg) 
INB(pos) 


图 2-96 TDA1308 内 部 结构 


192. TDA1517/P 


引 脚 符号 


























































































































引 脚 号 引 脚 功能 ре 备 注 
TDA1517 封装 |TDA1517P 封装 
1 -INV1 -INV1 反 相 输入 1.65 
2 SGND SGND 也 0 
3 SVRR SVRR 电源 5. 20 
4 OUTI OUTI ШЕНІ 5.48 
5 PGND PGND 也 0 
6 OUT2 OUT2 ШИН 2 5.48 
7 Үр Үр 电源 11. 45 
、 该 集成 昌 р S= Hi 
8 M/SS M/SS а 音 . 待 机 开关 输入 11.20 | 该 集成 电路 均 为 日 频 功 
放 , TDA1517 采用 单列 9 
9 -INV2 -INV2 反 相 输入 2 1. 64 脚 封 装 ,TDA1517P 为 双 列 
18 脚 封装 

10 — GND 这 地 0 此 数据 在 TM2008 液晶 
i ND "тя К 电视 上 测 得 , 仅 供 参 考 

_ 7 Е 内 部 框图 如 图 2-97 所 示 
12 == GND Zie 0 
13 — GND ZH 0 
14 — GND Zie 0 
15 — GND 过 地 0 
16 = GND ВЕДЫ 0 
17 = GND ВЕДЫ 0 
18 - GND P 0 









































图 2-97 TDA1517/P 内 部 村 
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O 193. TDAIS54Q — — ____________ 








































































































| 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 NINV1 同 相 输入 1 
2 INV1 反 相 输入 1 
3 GND HB. 
4 RR 扁 置 电路 滤波 
5 VP1 正 电 源 1 
6 OUTI 输出 端 1 
7 GND1 也 
күлк 该 集成 电路 为 伴音 功率 放 
Е 输出 端 2 大 器 ,把 音频 解码 芯片 输出 
9 NC 空 脚 的 小 功率 音频 信和 号 通过 此 世 
片 进 行 功率 放大 。 应 用 在 海 
10 OUT3 输出 端 3 ZK 142V6-A8D、142A12-A 
液晶 彩电 上 
11 GND2 地 
12 OUT4 输出 端 4 
13 VP2 正 电源 2 
14 M/SS 静音 /待机 控制 
15 NC 空 脚 
16 INV2 反 相 输入 2 
17 NINV2 同 相 输入 2 
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194. TDA16888 






























































































































































引 脚 号 引 脚 符号 ЗІ 脚 功能 备 Ë 
1 PFCIAC АС 线 电 压 检 测 输入 
2 VREF 参考 电压 (7. 5V) 
3 PFC CC PFC 电流 环 路 补偿 
4 PFC CS PFC 电流 检测 
5 GNDS 接地 检测 输入 
6 PFC CL PFC 电流 限制 检测 输入 
7 GND 接地 
8 PFC OUT РЕС 的 驱动 器 输出 EOR 2 
ЖЕН ШІ: СЕВЕ £ n 
10 PWM OUT PWM 驱动 器 输出 SO 20 脚 封 装 , 应 用 在 TCL 
11 | PWM CS PWM 电流 检测 22. 21. 2. 
12 SYNC 振荡 器 同步 输入 2-98 所 示 
13 PWM SS PWM 软 启动 
14 PWM IN PWM 输出 电压 感 测 输入 
15 PWM RMP PWM 电压 斜坡 
16 ROSC 振荡 器 频率 设置 
17 PFC FB PFC 的 电压 环 反馈 
18 PFC VC PFC 的 电压 环 路 补偿 
19 PFC VS PFC 输出 电压 检测 输入 
20 AUX VS 辅助 电源 电压 检测 












































电压 基准 7.5V 
(输出 禁止 ) 
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图 2-98 TDA16888 内 部 框 





195. TDA2822M 
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电压 电阻 (R+/R-) Т 
B. К А. [H 已 y 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 N жа 备 注 
1 OUTPUTI 输出 端 1 3. 68 3. 97/6. 96 1. 封装 :采用 DIP8 脚 封装 
2 SUPPLY VOLTAGE 电源 8. 02 5. 77/4. 98 R 用 途 : 双 低 电 压 功率 放 
te ушн 3. 关键 参数 :电源 电压 为 
3 OUTPUT2 出 端 2 3.68 12. 95/6. 96 85у aW h ШІН 
4 GND 也 0 0/0 з 总 功率 最 大 值 
5 INPUT2 - 反 相 输入 2 0. 45 84. 89/8. 47 4. 应 用 领域 :应 用 在 海信 
6 INPUT2 + 正 相 输入 2 0 800. 01/800. 02 ТАБУУДАН s. 
7 | INPUTI + 正 相 输 入 1 0 800. 01/800. 02 Шы ГАЖ 在 海信 
8 INPUTI - 反 相 输入 1 0. 24 84. 89/8. 47 ы 液晶 电视 上 测 得 
196. TDA7266B 
引 脚 号 引 脚 符号 B| 脚 功能 ЖЖ 
1 OUTI + 左 声 道 同 相 输 出 
2 OUTI - 左 声 道 反 相 输出 
3 Vec 电源 
4 1\1 右 声 道 信号 输入 
5 NC 未 用 首 音频 
7 ST-BY 待机 控制 端 туршы пилла 
сар IJ ЛДЕН ET УД 设 
8 PW-GND — l 计 。 应 用 在 海信 TLM3766、 
9 | S-GND 推动 级 接地 TLM3788 ,ТІ.М3777 ,ТІМ- 
10 NC 未 用 4077 ,ТІ.М4277 等 型 号 液晶 
11 NC 未 用 电视 上 
12 IN2 左 声 道 输入 
13 Vec 电源 
14 OUT2 - 右 声 道 反 相 输出 
15 OUT + 右 声 道 同 相 输 出 
197. TDA8932 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ЖЖ 
1 V ssp(HW) 地 (负电 源 电压 和 数字 处 理 芯 片 连接 ) 
2 INIP 通道 1 正音 频 输 入 
3 ININ 通道 1 负 音 频 输入 
4 DIAG 诊断 输出 1. 封装 :采用 5032 脚 与 
5 | ENGAGE ТІПТІ 5. ЕРИ 
6 POWERUP 转换 睡眠 模式 和 静音 模式 2. Hs: D REA 
N = — з. 应 用 领域 :应 用 在 创维 
— 8R10 机 心 海信 TLM4628LF 
8 V ppa 正 模拟 电源 Р 
Z Espia dh 9 液晶 电视 上 
9 VssA 地 ( 负 模 拟 电源 ) 4. 关键 参数 ;工作 电压 为 
10 OSCREF 内 部 振荡 器 设置 输入 10 -36V | 
11 HVPREF 内 部 半 电 源 电 压 参考 退 耦 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
12 INREF 参考 电压 退 耦 输入 如 图 2-99 所 示 
13 TEST 测试 信号 输入 
14 IN2N 通道 2 负 音频 输入 
15 IN2P 通道 2 正音 频 输 入 
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VSSA 








VSSDGHW) 
图 2-99 TDA89 
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32 内 部 框 

















( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 
16 Vssp(uw) 地 (负数 字 电 源 电压 ) 
17 SSD( HW) 地 (负数 字 电 源 电 压 ) 
18 DREF Руа Е Н ОВ 
T нур? 通道 2 充电 单 端 电容 器 半 电 源 电压 
输出 
20 | Ум» ЖӘН 2 正 功率 电源 电压 1. 封装 :采用 S032 脚 与 
21 BOOT2 通道 2 自 举 高 边 驱动 器 HTSSOP32 脚 封 装 
< "= 2. 用 途 :D 类 音频 放大 器 
22 OUT2 通道 2PWM 输出 и 
атыу Z PH3EZEH JE FH FE 3. 应 用 领域 .应 用 在 创维 
24 STAB2 通道 2 рК жан. р 
25 ЅТАВІ 通道 1 内 部 稳 压 i 4. 关键 参数 :工作 电压 为 
26 Vsspl 地 (通道 1 负 功 率 电源 电压 ) 10 ~36V ` 
27 | OUTI 通道 1 PWM 输出 _ 5. 引 脚 排列 及 内 部 框图 
28 ВООТІ 通道 1 自 举 高 边 驱 动 带 如 图 2-99 所 示 
29 Vpppi 通道 1 正 电 源 电 压 
30 НУР1 к 充电 单 端 E g >É B JE HB, JE 
ШІП 
31 OSCIO 振荡 器 输入 与 输出 
32 V spw 地 (负电 源 电 压 和 数字 处 理 芯片 连接 ) 
OSCREF OSCIO VppA 
=~ ВООТІ 
INIP Vppp1 
OUTI 
ININ Уру 
ІМЕБЕ 一 BOOT2 
IN2P Ур? 
OUT2 
IN2N Vssp2 
STABI 
DIAG 
STAB2 
CGND 
POWERUP DREF 
ENGAGE HVPREF 
НУР1 
TEST HVP2 
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198. TDA9808T 

































































































































































引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 全 备注 
1 VIF1 图 像 中 频 差分 输入 3. 25 7. 22/8. 15 
2 VIF2 图 像 中 频 差 分 输入 3.20 | 7.20/8.10 
3 TADJ 射频 AGC 延迟 调整 1.23 | 7.12/7.12 
4 Тыл. 锁 相 环 滤波 2. 38 9. 82/14. 30 
5 Csacc SIF АСС 检 波 滤波 2.72 | 9.78/12.67 
6 Voar 伴音 信号 输出 2.57 | 9.22/11.64 
7 Съвс 伴音 PLL 高 频 滤波 2.14 | 9.78/14.17 
==. _ — 一 该 集成 电路 为 伴音 电路 ， 
9 Уоуш 视频 信号 输出 2.09 | 9.18/10.78 采用 S020 脚 封装 ,工作 电源 
10 Voqss 第 二 伴音 中 频 输 出 2.08 | 9.78/13.18 BEW 4.5 ~9. 9V 
11 Ум 第 二 伴音 内 载波 输入 12.82 | 4. 75/5. 12 г. i й ы 1 x: бы: 
12 ТАСС 射频 AGC 输出 1.94 | 3.47/4.12 参考 
13 | AFC 自动 频率 控制 输出 2.26 | 7.57/11.16 内 部 框图 如 图 2-100 所 示 
14 VCO1 外 接 LC 振荡 器 2.74 9. 31/12. 17 
15 VCO2 外 接 LC 振荡 器 2.74 9. 31/12. 18 
16 GND 接地 端子 0 0/0 
17 CvAcc 图 像 中 频 AGC 滤波 3.12 | 9.80/11. 12 
18 Vp 电源 端子 5. 00 0.82/0.91 
19 VSIF1 伴音 中 频 差 分 输入 3. 23 9. 48/12. 75 
20 VSIF2 伴音 中 频 差 分 输入 3.23 9. 35/11. 68 
TADJ CvaGc Ты УСОІ VCO2 МС AFC Vp GND 








视频 
ЖЯ 
与 放大 器 

















CSAGC Voqss Ум Срнс 


图 2-100 TDA9808T 内 部 框图 
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199. ТрА9885/ТрА9886 














































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 

1 ҮІҒІ 差分 输入 1 

2 VIF2 差分 输入 2 

3 ОР1 控制 输出 

4 FMPLL 频率 锁 相 滤波 

5 DEEM 解 调 输出 

6 AFD 音频 输入 退 耦 

7 DGND 地 

8 AUD OUT 音频 输出 

9 TOP 射频 AGC 

10 SDA 总 线 数 据 TDA9885/TDA9886 是 PHIL- 

11 SCL 总 线 时 钟 2. 
ТЕСЕТІН ы 者 均 支 持 PAL NTSC 制式 ， 

= еы ii TDA9886 增加 支持 SBCAM 功 

14 | ТАСС 射频 AGC 能 。 应 用 在 海信 TIM4729P\ 康 

ë 佳 LC42DS30D 等 液晶 电视 上 。 

15 | REF 基准 信号 内 部 框图 如 图 2-101 所 示 

16 VAGC 高 频 AGC 

17 CVBS 全 电视 信号 

18 AGND 模拟 地 

19 VPLL 视频 锁 相 

20 Vp +5V 供电 

21 AFC AFC 输出 

22 OP2 控制 输出 

23 SIF1 差分 输入 

24 SIF2 差分 输入 








САсс(пев)== == CBL 
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RC 
压 控 振荡 








单 基准 QSS 混 频 器 内 载 
波 混 频 器 与 调幅 解 调 器 
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数字 VCO 控 制 
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中 频 AGC 








输出 端 | | PC 总 线 收 发 器 





自动 频率 控制 检测 





伴音 陷 波 器 
4.5 一 6.5MHz 


窄带 调频 锁 相 环 解 调 器 
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图 2-101 





TDA9885/TDA9886 内 部 村 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 
1 Vssp(HW) 地 (负数 字 电 源 电 压 ) 
2 INIP 通道 1 IE ЕН A 
3 ININ 通道 1 负 比 较 器 输入 
4 Vppai 通道 1 正 模拟 电源 
5 Vssal 通道 1 负 模 拟 电源 
6 SO/OL 自 激 振荡 / 开 环 配置 使 能 输入 
7 ENABLE 使 能 输入 
8 CDELAY 开关 定时 输入 
9 NC 空 脚 
10 DIAG 诊断 输出 
11 TEST 测试 信号 输入 
12 У вдо 地 (通道 2 负 模拟 电源 ) 
13 Ура 通道 2 正 模拟 电源 
14 IN2N 通道 2 负 比 较 器 输入 ж sr E 
15 IN2P 通道 2 正比 较 器 输入 2. 用 途 :立体 声 全 桥 音频 
放大 器 
16°) Vsoaw 地 (负数 字 电 源 电压 ) З. 应 用 领域 :应 用 在 康佳 
17 | Yeaw 地 (负数 字 电 源 电压 ) 
18 STAB2 通道 2 内 部 稳定 器 退 耦 8 ~20V 
19 | Vse 地 (通道 2 负电 源 电压 ) s ү 9 
20 BOOT2N 通道 2 自 举 高 边 驱动 负 输 出 
21 OUT2N 通道 2 负 输 出 
22 BOOT2P 通道 2 自 举 高 边 驱动 正 输出 
23 OUT2P 通道 2 正 输 出 
24 Vppps 通道 2 正 电源 
25 Уры 通道 1 正 电 源 
26 OUTIP 通道 1 正 输出 
27 ВООТ1Р 通道 1 自 举 高 边 驱动 正 输出 
28 OUTIN 通道 1 负 输 出 
29 BOOTIN 通道 1 自 举 高 边 驱动 负 输 出 
30 Vsspl 地 (通道 1 负电 源 电压 ) 
31 STABI 通道 1 内 部 稳定 器 退 耦 
32 Vssp(HW) 地 (负数 字 电 源 电 压 ) 
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VssD(HW) NC 


图 2-102” TFA9810T 引 脚 排列 及 内 部 框图 


201. TFA9842FJ 



















































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 є È 
1 IN2 输入 
2 OUT2 扬声器 输出 
3 CIV 公共 输入 端 电压 退 耦 
| ЕП G. 该 集成 电路 为 20W 立体 声 功放 
5 GND т 带 有 音量 控制 ,应 用 电路 如 图 2-103 
6 SVR EIB OB HOBI 所 示 ( 以 应 用 在 长 虹 LT42710FHD 
` A HB Я HE RAE 127 、 
液晶 电视 上 为 例 
7 vc 音量 控制 输入 ` U 
8 OUTI 扬 声 融 输出 
9 Vec 电源 
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+24V 
C250 VAMP 9 
L С252 | |+ CA78 
кешен ола 470W35V 
C251 U33 1 
C255 їй TFA9842FJ = 
In C278 CIV TP31 CQN2 2.54 
n CA83 z п N 
= R289 226V | АМЕ 00+ 
ШЕ, 1000/35У тз 2 
ай |Б + AMP-ROUT: TP32 CONI2 
3 TAN T = ECAs 5ap5v TP34 3 
R288 -- = CON3-2.54 
БВ a 85 R344 
= | 一 47u/16V 10k MUTE AMP 
Px. 3904 VAMP o r= «МОТЕЕ АМР 2 
R334 3 
[00k e = D76 R284 R375 
Q14 2 +5V_4A 
gi ды В 220 220 ° 
= 5% +| СА98 
一 22k TL СА 
D37 H 
MLL5232B3.6V [220035 
Q13 D71 = R304 
АА IN4148WB b = 30 
e 
S R282) R280 
+L 47k 22k R444 
CA96 10k ”+24V_1A 
2204/35У — R296 
С 2-103 TFA9842FJ 应 用 电路 
202. TFP403 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 Ж 
1 DFO 输出 时 钟 数 据 格式 
2 PD 掉 电 ( 低 态 有 效 ) 
3 ST 输出 驱动 信号 强度 选择 
4 PIXS 像素 选择 
5 DGND HB 
6 DVDD 电源 
7 STAG 交错 像素 选择 
8 SCDT 同步 检测 输出 
9 | PDO 输出 驱动 电源 关闭 ( 低 态 有 效 ) жо . x ИКЕ 收 
,应 用 在 液 
жт: tA u Я 
10 0Е0 遇 数 蓝 像素 输出 BRILE 
11 ОЕ1 遇 数 蓝 像素 输出 
12 QE2 遇 数 蓝 像素 输出 
13 0Е3 负数 蓝 像素 输出 
14 QE4 因数 蓝 像 素 输 出 
15 ОЕ5 因数 蓝 像 素 输 出 
16 QE6 遇 数 蓝 像素 输出 
17 QE7 因数 蓝 像素 输出 
18 OVDD 电源 
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(Ж) 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 È 

19 OGND 地 

20 0Е8 遇 数 绿 像素 输出 

21 QE9 BARR M ih 

22 QE10 因数 绿 像素 输出 

23 ОЕ11 遇 数 绿 像素 输出 

24 QE12 BARR fM h 

25 QE13 遇 数 绿 像素 输出 

26 QE14 BARR fM h 

27 ОЕ15 因数 绿 像素 输出 

28 OGND 地 

29 OVDD 电源 

30 QE16 遇 数 红 像素 输出 

31 QE17 遇 数 红 像素 输出 

32 ОЕ18 遇 数 红 像素 输出 

33 ОЕ19 遇 数 红 像素 输出 

34 QE20 遇 数 红 像素 输出 

35 QE21 时 数 红 像 素 输出 

ае а 该 集成 电路 为 DVI 接收 

37 QE23 遇 数 红 像 素 输出 器 ,应 用 在 厦 华 LC-40K17 Wi 

38 DVDD 电源 品 电视 上 

39 DGND 地 

40 СІТІ 通用 控制 信号 (消费 者 自 定义 控制 ) 

41 CLT2 通用 控制 信号 (消费 者 自 定义 控制 ) 

42 RSVD 保留 

43 OVDD 电源 

44 ODCK 输出 数据 时 钟 ( 像素 时 钟 ) 

45 OGND 地 

46 DE 数据 使 能 输出 

47 VSYNC 场 同步 输出 

48 HSYNC 行 同步 输出 

49 Q00 奇数 蓝 像素 输出 

50 001 奇数 蓝 像素 输出 

51 Q02 奇数 蓝 像素 输出 

52 Q03 奇数 蓝 像素 输出 

53 Q04 奇数 蓝 像素 输出 

54 Q05 奇数 蓝 像素 输出 

55 Q06 奇数 蓝 像素 输出 





引 脚 符号 


引 脚 功能 




























































































































































































56 007 奇数 蓝 像素 输出 
57 OVDD 电源 

58 OGND 地 

59 Q08 奇数 绿 像 素 输出 
60 Q09 奇数 绿 像素 输出 
61 Q010 奇数 绿 像素 输出 
62 0011 奇数 绿 像素 输出 
63 Q012 奇数 绿 像素 输出 
64 Q013 奇数 绿 像素 输出 
65 Q014 奇数 绿 像素 输出 
66 0015 奇数 绿 像素 输出 
67 CAP 旁 路 电容 器 

68 DGND 地 

69 Q016 奇数 红 像 素 输出 
70 Q017 奇数 红 像 素 输出 
71 Q018 奇数 红 像 素 输出 
72 Q019 奇数 红 像 素 输出 
73 Q020 奇数 红 像 素 输出 
74 Q021 奇数 红 像素 输出 
75 Q022 奇数 红 像素 输出 
76 OGND 地 

77 Q023 奇数 红 像 素 输出 
78 OVDD 电源 

79 AGND 地 

80 RX2 + 通道 2 正 接收 输入 
81 RX2 - 通道 2 负 接 收 输入 
82 AVDD 电源 

83 RXI + 通道 1 正 接收 输入 
84 RXI - 通道 1 负 接 收 输入 
85 AVDD 电源 

86 RX0O + 通道 0 正 接收 输入 
87 RX0 - 通道 0 负 接 收 输入 
88 AVDD 电源 

89 RXC + 寺 钟 正 接收 输入 
90 ВХС - 二 钟 负 接收 输入 
91 AVDD 电源 

92 RSVD 保留 

93 RSVD 保留 

94 RSVD 保留 

95 RSVD 保留 

96 RSVD 保留 

97 PVDD 电源 

98 PGND 地 

99 PVDD 电源 

100 OCK_INV ODCK 极 性 选择 











该 集成 电路 为 DVI 接收 
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在 厦 华 LC-40K17 Wi 
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203. TMDS351 



























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
1 SDA3 源 端口 3 DDC É C 数据 线 
2 SCL3 源 端口 1 DDC É C 时 钟 线 
3 GND 地 
4 B31 源 端 口 3 TMDS 负 输 入 
5 A31 源 端 口 3 TMDS 正 输入 
6 Vcc 电源 
7 B32 源 端口 3 TMDS 负 输 入 
8 A32 源 端 口 3 TMDS 正 输入 
9 GND 地 
10 B33 源 端口 3 TMDS 负 输 入 
11 A33 原 端口 3 TMDS 正 输入 
12 Усс 电源 
13 B34 原 端口 3 TMDS 负 输 入 
14 A34 原 端口 3 TMDS 正 输入 
15 GND 地 
16 VSADJ TMDS 符合 电压 摆 幅 控制 
17 Y4 TMDS 正 输出 
18 Z4 TMDS 负 输 出 
19 Vec 电源 
20 Y3 TMDS 正 输出 
21 Z3 TMDS 负 输 出 
22 GND 地 
Б^ LH 
2 z TD: AT 该 集成 电路 为 三 端口 视频 开 
5 Үс 电源 关 电 路 ,采用 64 脚 TQFP 封装 ， 
26 ҮІ TMDS Е 应 用 电路 如 图 2-104 所 示 ( 以 
27 Z1 TMDS 负 输 出 应 用 在 创维 8A03 机 心 液晶 电 
28 GND 地 视 上 为 例 ) 
29 SCL_SINK DDC PC 数据 线 
30 SDA_SINK DDC PC 数据 线 
31 HPD_SINK 热 插 拔 检测 器 输入 
32 51 源 选择 
33 S2 源 选 择 
34 EQ TMDS 输入 均衡 器 选择 (控制 引 脚 ) 
35 HPD1 源 端 口 1 热 搬 拔 检测 器 输出 
36 SDA1 源 端口 1 DDC É C 数据 线 
37 SCLI 源 端 口 1 DDC É C 时 钟 线 
38 В11 源 端口 1 TMDS 负 输 入 
39 All 源 端口 1 TMDS 正 输入 
40 Vcc 电源 
41 B12 源 端 口 1 TMDS 负 输 入 
42 А12 源 端口 1 TMDS 正 输入 
43 GND 地 
44 B13 源 端口 1 TMDS 负 输 入 
45 A13 源 端 口 1 TMDS 正 输入 
46 Vcc 电源 
47 В14 源 端 口 1 TMDS 负 输 入 
48 А14 源 端口 1 TMDS 正 输入 
49 Vpp 电源 
50 HPD2 源 端 口 1 热 捅 拔 检测 需 输 出 
51 SDA2 源 端口 2 DDC PC 数据 线 

















































































































































































































































































































































































































( 续 ) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 & È 
52 SCI2 源 端口 1 DDC É C 时钟 线 
53 B21 原 端口 2 TMDS 负 输 入 
54 A21 原 端口 2 TMDS 正 输入 
55 Vcc 电源 | | А 
56 В22 原 端口 2 TMDS 负 输 入 该 集成 电路 为 三 端口 视频 开 
57 A22 原 端口 2 TMDS 正 输入 关 电 路 ,采用 64 脚 TQFP 封装 ， 
58 GND 地 应 用 电路 如 图 2-104 所 示 ( 以 
59 B23 源 端 口 2 TMDS 负 输 入 应 用 在 创维 8A03 机 心 液晶 电 
60 A23 原 端口 2 TMDS 正 输入 视 上 为 例 ) 
61 Vcc 电源 
62 B24 原 端口 2 TMDS 负 输 入 
63 A24 原 端口 2 TMDS 正 输 入 
64 HPD3 原 端口 1 热 插 拔 检测 器 输出 
“9 = е8 о8 Wi! 
ЭА len! ене ШІ 55 
2555 25 55800 
5У НРМІ R24 R263 
4.7k NC 
HDMI-HPD2 
HDMI SDA2 нш 
HDMI SCL2 Б 4 R028 
4 F 
кеев 1 іН ар 
X2 2B | | Г АХО 0 
MR реша 2 RXO OB 
RX2_IB | | RXO C 
ос 
кол T] F ИИ 
RX2_0B 2—4 HDMI SDA0 
RX2 0 HDMI HPD0 
R262 R260 
4.02k HDMI 5рА5. 52 
R261 
[ HDMI 5СІ,5. 61 
= =L <_ |] HDMI HPD 
N R83 
10k 
“а са ° ов = 
AVDD3V3 E= X Xx Мс! A 
HDMI 3V3 >— “%ш x == 45 HDMI 5рА 
ЕМІ HDMI 5СІ, 
= + 
C215 CM47 CM46 CM44 CM43 Re| | Wan 
1HMIOV 0.14/10V-0402 




















0.1B/10V-0402 0.1HM10V-0402 0.14/10V—0402 
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204. TPA3004D2 
























































































































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 2 1. 备注 
1 SD 停机 信号 56. 01/63. 01 
2 RINN 右 通道 负 差分 音频 输入 126. 01/53. 01 
3 RINP 右 通道 正 差 分 音频 输入 126. 01/127. 01 
4 V2P5 模拟 单元 参考 2. 5V 19. 01/19. 01 
5 LINP 左 通 道 正 差分 音频 输入 120.01/121. 01 
6 LINN 左 通 道 负 差分 音频 输入 120.01/121. 01 
7 AVDDREF 参考 模拟 电源 4. 71/4. 71 
8 УВЕЕ 增益 控制 部 分 模拟 参考 4.71/4.71 
D 类 /VAROUT 输出 直流 电压 
VARDIFF N НОИ /0 
° 设置 差分 增益 0 
VAROUT 输出 直流 电压 设置 
10 VARMAX 0/0 
i 最 大 增益 á 
ж Из LH Er 22: с 
11 VOLUME А 输出 直流 电压 | 381/381 
设 定 增益 
12 REFGND 增益 控制 电路 二 0/0 
— _. ETER 1. 封装 :采用 48 
13 BSLN 负 高 边 FET 左 通道 日 举 输 59. 01/59. 01 脚 HTQFP 封装 
与 输出 2. 用 途 :12W 立 
14 PVCCL 左 通道 半 桥 电源 2.41/2. 41 Жун D 类 音频 功率 
15 PVCCL 左 通道 半 桥 电源 2.41/2. 41 放大 器 与 直流 音量 
16 LOUTN D 类 左 通道 1/2 半 桥 负 输 出 1.01/53.01 控制 пе 
类 左 通道 1/2 半 桥 负 输 出 1.01/53.01 2... 
17 LOUTN D 2208 >É PEA H ; . 晶 彩 电 .液晶 显示 器 
18 PGNDL 左 通道 半 桥 电源 地 0/0 4. 关键 参数 : 
19 PGNDL 左 通道 半 桥 电源 地 0/0 PVcc/AVcc 引 脚 电 
20 LOUTP D 类 172 半 桥 左 通道 正 输出 1.01/53.01 Ж 3 8.5 ~ 18V, 
қ А 
21 LOUTP D Ж 1⁄2 半 桥 左 通道 正 输出 1. 01/53. 01 x 脚 电压 为 
通道 半 桥 电源 ? қап 
22 PVCCL — ai 5. 2.41/2. 41 5. 此 数据 在 TCL 
23 PVCCL 左 通道 半 桥 电源 2. 41/2. 41 LCD40A71P Wi ñ 
正高 边 FET 左 通道 自 举 输入 电视 上 测 得 
24 BSLP 与 输出 59. 01/59. 01 6. 内 部 结构 杠 
图 如 图 2-105 所 示 
25 VCLAMPL 左 通道 举 电容 内 部 产生 电 12. 01/12. 01 
压 电 源 
26 AGND 模拟 地 0/0 
Еп 4 у > м 由 52 37. 
27 ROSC ааа 12. 01⁄12.01 
日 器 
锯齿 波 发 生 器 三 角 波 偏 置 充 
28 COSC 电 / 放 电 电 流 到 电容 器 输入 与 120. 01/120. 01 
输出 
29 AVDD 模拟 电源 4. 71/4. 71 
30 FADE 控制 音量 斜率 输入 15.01/15.01 
31 VAROUTL 左 声 道 音频 可 变 输出 4.71/4.71 
32 VAROUTR 右 声 道 音 频 可 变 输出 4. 71/4. 71 
33 АУСС 模拟 电源 2.51/2.51 
34 MODE 模式 控制 输入 4.71/4.71 
35 MODE_OUT 可 变 输 出 放大 器 输出 控制 5. 01/5. 01 
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(Ж) 
4 BEH(R+/R- 7 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 „з ов 
右 通 道 自 举 电容 内 部 产生 电 1. 封装 ;采用 48 
36 VCLAMPR 不 电源 12.01/12.01 ТІСІ 
— — 2. 用 途 :12W 立 
37 BSRP . КЕТ W TI ЙЛ | сооро оп | Жр 类 音频 功率 
与 输出 放大 器 与 直流 音量 
38 PVCCR 右 通道 半 桥 电源 2.41⁄2.41 控制 
39 PVCCR 右 通 道 半 桥 电源 2. 41/2. 41 3. 应 用 领域 : 液 
40 ROUTP D 类 1/2 半 桥 右 通道 正 输出 1.01/52. 01 晶 彩电 液晶 显示 带 
41 ROUTP D 类 1/2 半 桥 右 通 道 正 输出 1.01/52.01 4. 关键 参数 :PVcc/ 
42 PCNDR 右 通道 半 桥 电源 地 0/0 AVcc 引 脚 电 压 为 
43 PGNDR 右 通 道 半 桥 电源 地 0/0 з yil 
44 ROUTN D Ж 1/2 半 桥 右 通 道 正 输出 50. 01/50. 01 引 脚 电压 为 
45 ROUTN D Ж 1⁄2 半 桥 右 通 道 正 输出 50 01750 01 3-5.5V 
тамы СІНУ 5. 此 数据 在 TCL 
46 PVCCR 右 通 道 半 桥 电源 2.41⁄2.41 ІСІМОАЛІР Wi m 
通道 平 桥 电 源 2.41/2.41 вама 
47 PVCCR man |222 电视 上 测 得 
负 高 边 FET 右 通道 自 举 输 6. 内 部 结构 框 
48 BSRN нш 59. 01/59. 01 ШШЕ? 105 
V2P5 
V2P5 PVCC 
电压 钳 位 
VAROUTR s ГІУСІ,А 
VeeS TPA3004D2 发 生 器 ем 
BSRN 
门 PVCCR 
1 КООТМ 
RINN О ye С ГІРОМОК 
增益 | | 
тас: =: 3 
Rfdbk2 
VREFL LIROUTP 
VOLUME L| 
26 ГІРОСМОК 
МН Йй 一 жини 
FADE Г] 
REFGND [|] 
ROSC 口 锯齿 波 JUL 
cosc 发 生 器 ANAN 
AVDDREF бб 
AVDD 5у 线性 pa 
- 稳 压 党 AGND 
sp ТИЕ VCLAMPL 
MODE L] BSLN 
MODE_OUT ГІРУССІ, 
L]LOUTN 
LINN = G 
增益 RE СЫЫР 
LINP 控制 Г} 门 PVCCL 
Rfdbk2 
LOUTP 
PGNDL 
VAROUTL 
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205. TPA3008D2 





































































































































































































































































































“ 引 脚 时 | SIM 33 | жй | 备 E 0 
1 SHUTDOWN 关 断 信号 输入 端 
2 RINN 右 通道 差分 音频 信和 号 输入 
3 RINP 右 通道 差分 音频 信号 输入 
4 V2P5 2.5ү 模拟 参考 电压 
5 LINP 左 通道 差分 音频 信号 输入 
6 LINN 左 通道 差分 音频 信号 输入 
7 AVDDREF 电源 (参考 ) 
8 NC 2x H 
9 GAINO 增益 选择 
10 GAINI 增益 选择 
11 FAULT 短路 检测 故障 输出 
12 NC КЫ! 
13 BSLN 左 通道 输入 /输出 
14 PVCCL ЕКІ 
15 PVCCL 电源 
16 LOUTN 左 通道 放大 咒 输 出 端 
17 LOUTN 左 通道 放大 器 输出 端 
18 PGNDL 也 
19 PGNDL 也 
20 LOUTP 左 通道 放大 器 输出 端 该 集成 电路 是 由 
21 LOUTP 左 通道 放大 器 输出 端 德州 仪器 公司 推出 
22 PVCCL EW 的 用 于 LCD-TV 机 
23 PVCCL 电源 (如 用 在 厦 华 LC- 
24 BSLP 左 通道 输入 /输出 40K17 海信 TLM3266 
25 VCLAMPL 左 通 道内 部 电压 供应 端 等 液晶 彩电 上 ) 的 
26 AGND 模拟 地 п жун 频 功 
27 ROsC ПЕЕ РИА 
28 COSC 外 接 电容 充 /放电 站 A 
29 AVDD 模拟 电源 | °: 
29 ACND 地 内 部 HE 图 如 图 
5 NG =N 2-106 所 示 
32 NC Z= Ji 
33 AVCC 模拟 电源 
34 NC Гы 
35 NC 空 脚 
36 VCLAMPR 右 通道 内 部 电压 供应 端 
37 BSRP 左 通 道 输入 /输出 
38 PVCCR 电源 
39 PVCCR 电源 
40 ROUTP 右 通道 放大 顺 输 出 端 
41 ROUTP АЙЗИ J K t R LL Mü 
42 PGNDR 也 
43 PGNDR 也 
44 ROUTN 右 通道 放大 器 输出 端 
45 ROUTN 右 通道 放大 器 输出 端 
46 PVCCR 电源 
47 PVCCR 电源 
48 BSRN 右 通道 输入 /输出 
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RINN QO 
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206. TPA3100D2 











图 2-106 TPA3008D2 内 部 村 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 GND 地 
2 RINN 右 通道 负 音频 信和 号 输入 
3 RINP 右 通道 正音 频 信号 输入 
4 AGND 地 
5 LINP 左 通道 正音 频 信号 输入 
6 LINN 左 通道 负 音 频 信号 输入 该 集成 电路 为 数 
1 GAINO 曾 益 选择 最 低 有 效 位 字 功 放 芯 片 ,采用 
8 GAINO 曾 益 选择 最 低 有 效 位 48 脚 TQFP 封装 ， 
9 САІМІ 曾 益 选择 最 低 有 效 位 应 用 在 海信 TLM4729P、 
10 MSTR/SLV 主 / 从 选择 TLM55V88GP 等 型 
ama ”时 钟 输入 与 输出 (为 同步 多 个 D 类 | 号 液晶 电视 上 
设备 ) 
12 GND 地 
13 GND 地 
m эб Қа. 
Ж ЕНІН) 
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( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
15 VREG 4V 稳 压 输出 
16 VBYP 前 置 放 大 器 输入 参考 
17 AGNDA 地 
18 BSLP 左 通道 自 举 输入 与 输出 
19 LOUTP 左 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输 出 
20 LOUTP 左 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输 出 
21 LOUTN 左 通道 D Ж 1/2-H 桥 负 输出 
22 LOUTN 左 通道 D Ж 1⁄2-H 桥 负 输 出 
23 BSLN 左 通道 自 举 输入 与 输出 
24 GND 也 
25 GND 也 
26 PVCCL 电源 
27 PVCCL 电源 
28 PGNDL 也 
29 PGNDL 也 
30 VCLAMPL 内 部 产生 电源 电压 (为 左 声 道 月 举 | 该 集成 电路 为 数 
电容 ) 字 功 放 芯 片 ,采用 
内 部 产生 电源 电压 (为 右 通道 自 举 | 48 ШІ TQFP 封装 ， 
31 VCLAMPR 电容 ) 应 用 在 海信 TLM479P、 
32 PCNDR 也 TLM55V88GP 等 型 
33 PCNDR mn 号 液晶 电视 上 
34 PVCCR E MMK Н) 
35 PVCCR EW ЖӘНІН Н) 
36 GND 也 
37 GND 也 
38 BSRN 右 通道 自 举 输入 与 输出 
39 ROUTN 右 通道 D 类 1/2-H 桥 人 负 输 出 
40 ROUTN 右 通道 D 类 1/2-H 桥 人 负 输出 
41 ROUTP 右 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输出 
42 ROUTP 右 通道 D 类 1/2-H 桥 正 输出 
43 BSRP 右 通道 自 举 输 入 与 输出 
44 SHUTDOWN 停机 
45 MUTE 静音 信号 (为 快速 禁用 /启动 输出 ) 
46 FAULT TTL 兼容 输出 
47 AVCC 电源 
48 AVCC 电源 
207. TPA3113D2 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # i 
1 SD 关 断 逻辑 输入 (为 音频 放大 器 ) 
2 FAULT 漏 输 出 用 于 显示 DC 检测 短路 或 故障 状态 该 集成 电路 为 音频 功率 放大 
3 LINP 正音 频 输 入 ( 为 左 通道 ) 器 ,应 用 电路 如 图 2-107 所 示 
4 LINN 负 音 频 输 入 ( 为 左 通道 ) (以 应 用 在 TCL L26F11、 
5 GAINO 兽 益 选 择 最 小 有 效 位 MT23L 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
6 GAINI 曾 益 选择 最 大 有 效 位 
































































































































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
7 AVCC 电源 
8 AGND 地 
9 GVDD 电源 
10 PLIMIT 功率 限制 电 平 调节 
11 RINN 负 音 频 输入 (为 右 通道 ) 
12 RINP 正音 频 输 入 (为 右 通 道 ) 
13 NC 空 脚 
14 PBTL 并 行 BTL 模式 开关 
15 PVCCRI 电源 
16 PVCCR2 电源 该 集成 电路 为 音频 功率 放大 
17 BSPR 引导 输入 与 输出 (为 右 通道 ) 器 ,应 用 电路 如 图 2-107 所 示 
18 OUTPR D 类 芋 桥 正 输出 (为 右 通道 ) (以 应 用 在 TCL Т26Е11, 
19 PGND1 地 MT23L 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
20 OUTNR D 类 于 桥 负 输出 (为 右 通道 ) 
21 BSNR 引导 输入 与 输出 (为 右 通道 ) 
22 BSNL 引导 输入 与 输出 (为 左 通道 ) 
23 OUTNL D 类 二 桥 负 输出 (为 左 通道 ) 
24 PGND2 地 
25 OUTPL D 类 芋 桥 正 输出 (为 左 通道 ) 
26 BSPL 引导 输入 与 输出 (为 左 通道 ) 
27 РҮССІМ 电源 
28 PVCCL2 电源 
АМР УСС АМР УСС 
R623 | Y 
100k 
R62 ЖЕН! 9615 + 
„SD К, 1000p | O.lu 550 
АМР VCC рер ГЕ? —12 
Y. 0% cols| Hh c620 ГАН АС ] OUTLP 
РАСІ АООТІ. Сөз) i "0 Сезар 
18980 етуи 2 Асел шй 
амор - 2uH/NC N еа | 
SoR опту GND 
L605 
ЖУЛА OUTRN, 
шаа 
М uni. 
21000; + m GND 
ANAA 
<< AMP1_VCC 
| c631-L С630 1+ 
1000p | O.lu 220и 
35V 
4 




















42-107 TPA3113D2 应 用 电路 图 GND 
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208. TPA3121D2 







































































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 

1 PVCCL В (22819 H Ж) 

2 SD 停机 

3 PVCCL НІЛ (22819 H Ж) 

4 MUTE 静音 (快速 禁止 /启用 输出 ) 

5 LIN 左 通 道 音 频 输 入 

6 RIN 右 通道 音频 输入 

7 BYPASS 前 置 放大 器 输入 参考 

8 AGND 模拟 地 

9 AGND 模拟 地 

10 PVCCR E AMÉ H H) 

11 VCLAMP 内 部 参考 电源 电压 (为 自 举 电容 ) 该 集成 电路 为 音 

12 PVCCR ETÉ H ВР) 频 功 率 放大 器 ,采用 
== 24 脚 TSSOP 封装 ， 

13 PGNDR 地 ( 右 通道 瑟 桥 ) 应 用 在 TCL MS06 机 

14 PGNDR ЖОН Н) 心 彩 电 上 

15 ROUT 右 通道 D 类 H 桥 负 输出 

16 BSR 右 通道 自 举 输入 与 输出 

17 GAINI 曾 益 选 择 最 高 有 效 位 

18 GAINO 曾 益 选择 最 低 有 效 位 

19 AVCC 电源 (高 压 模拟 ) 

20 AVCC 电源 (高 压 模拟 ) 

21 BSL 左 通 道 自 举 输 入 与 输出 

22 LOUT 左 通道 D Ж H B Eg 

23 PGNDL (НІН H B) 

24 PGNDL (НІН H B) 

209. TPS54331 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 

1 BOOT 426 

2 VIN 输入 电源 电压 (3.5 ~28V) 该 集成 电路 是 为 具有 Eco- 

3 EN 使 能 mode 的 3.5 ~28V 输入 .3A、 

4 SS ТЕ 570kHz 降 压 转换 器 ,应 用 在 

TCL L43V7300A-3D ( MT32 机 

5 VSNS 误差 放大 顺 反 相 节 点 49). TCL 142F3300B ( MS82T 

6 COMP 误差 放大 器 输出 和 PWM 比较 输入 机 心 ) 等 液晶 电视 上 。 其 典型 

Ë =. Т 应 用 电路 如 图 2-108 所 示 

8 PH 内 部 高 边 功率 MOSFET 管 源 极 
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11 Vout 3.3V 
1 6.8uH 2 Тош Max 3 A 
s.s. VOUT> 
c4 
F Ul D1 с; R4 
0. TPS54331 = C8 --С9 
Vin 7V—28V ИВООТ PH 8 BIWA 4% аъ 119 
VIN ŽIVIN GND 7 
二 C1 =o =c |Ы 4 Ы 5. 5 = R5 
47 |474 |0.01Һ T332k --С6 и 
L R2 i 1000p 二 с? , 
ұға y 3 7 
АЕ 29 4k Рр 3.24к 
图 2-108 典型 应 用 电路 
210. TPS54519 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 жш 
1 ҮІМІ 输入 电源 电压 (2.95 ~6V) 
2 VIN2 输入 电源 电压 (2.95 ~6V) 
3 GND1 地 
4 GND2 地 
5 AGND 地 
6 VSENSE 跨 导 误差 放大 器 反 相 节点 该 集成 电路 为 降 压 转 换 器 ， 
7 COMP 误差 放大 器 输出 和 输出 开关 电流 比较 应 用 在 TCL I55V7500A-3D. 
8 RT/CLK 定时 电阻 /时 钟 TCL 143F3390A-3D( MS801 机 
9 SS/TR 慢 启 动 /跟踪 心 ) 等 液晶 电视 上 。 其 应 用 电 
10 РН1 内 部 高 边 功率 MOSFET 源 极 路 如 图 2-109 所 示 ( 以 应 用 在 
11 PH2 内 部 高 边 功率 MOSFET 源 极 TCL L55V7500A-3D 为 例 ) 
12 PH3 内 部 高 边 功率 MOSFET 源 极 
13 BOOT 自 举 电容 
14 PWRGD 漏 极 开路 输出 (过 电流 ,过 / 欠 电 压 或 关 断 ) 
15 EN 使 能 
16 VIN3 输入 电源 电压 (2.95 ~6V) 
R095 
S| C0524 0. 1u NC/ 33k 
а 2110. 
о GND VDDC1V15 
R043 А 
4k7 = 
_ NC/ L005 VDDC1V15 
L003 4 у с аж Т 
120R І H Гај @ max 
> PORN cos3 ЗЕ -1-С056 []R097 
5V_AFTER FERR С048 22u Олы [100 
C049—==É0 ц aa x R051 0 
10u k Q 801_VSENSE VCC VSENSE 
z GND Roas - 
GND 0.0 | 
VREF=0.6V 
GND R046 NC 
| BoIS 5.1k R098 NC/10k 
2 3 R098 
C051 R058 NC/10k 
3300p R047 Q009 Ыв ҮШІ 
ІК ВТ3904 Е 4 7k/NC 
GND GND : 
Z] 2-109 TPS54519 应 用 电路 ONP 




















218 









































































































































































































































































































































211. TPS65161 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 

1 ЕВ VDA 供电 稳 压 反馈 控制 输入 

2 COMP VDA 升 压 变换 电路 补偿 

3 05 过 电压 保护 电路 输出 检测 

4 SW 升 压 电 源 (VDA) 开关 控制 端 

5 SW 欠 电 压 电源 (VDA) 开关 控制 端 

6 PGND 地 

7 PGND 地 

8 SUP 泵 电源 的 供电 输入 

9 EN2 泵 电源 使 能 控制 

10 DRP 正 电 荷 泵 电路 驱动 输出 

11 DRN 负电 和 荷 泵 电路 驱动 输出 

12 FREQ 振荡 频率 控制 

13 FBN 负电 荷 硝 电路 ( VGL) 电压 反馈 控制 该 集成 电路 为 С/С 转换 

14 FBP 正 电荷 泰 电路 (VGH) 电导 反馈 控制 ршн н 

(机 心 LS20A) 海信 TLM32F29 

Б ТВ ае i 等 液晶 电视 上 。 其 应 用 电路 如 

16 ЕМІ 降 压 及 负电 荷 泵 电路 使 能 控制 图 2-110 所 示 

17 BOOT 降 压 电源 MOS 管 栅 极 驱动 电压 

18 SWB 降 压 电源 开关 控制 

19 NC 空 肢 

20 VINB 降 压 电路 电源 电压 输入 

21 VINB 降 压 电路 电源 电压 输入 

22 AVIN 模拟 电路 12V 电压 输入 

23 GND 地 

24 REF 内 部 基准 电压 输出 

25 ІІ 延 时 时 间 调 整 

26 DLY2 延 时 时 间 调 整 

27 GD 外 部 MOS 管 机 极 驱 动 

28 SS 升 压 电源 软 启 动 时 间 设 定 

212. TSSA3157 

引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а È 

1 ON 常 开 TS5A3157 是 TI 公司 生产 的 单刀 

END 地 双 掷 模拟 开关 ,可 以 处 理 模 拟 信 和 号 
以 及 数字 信号 , 允许 的 信号 电压 范 

3 NC 空 肢 围 为 1.65 -5.5V ,控制 电压 的 最 大 

4 COM 公共 端 值 为 5V, 信 号 可 以 双向 传输 。 采 用 
SOT-23-6 封装 , 其 应 用 电路 如 

5 V+ 电源 图 2-111 所 示 ( 以 应 用 在 创维 8M87 

6 IN 数字 控制 输入 机 心 液晶 电视 上 为 例 ) 
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图 2-111 Т55А3157 应 用 电路 





213. TVP5147 



































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 VI 1_B СУВ$/РЬ/С 模拟 视频 输入 
2 VL1C CVBS/Y 模拟 视频 输入 
3 CH1_A33GND 也 
4 CH1_A33VDD 电源 3.3V 
5 CH2_A33VDD 电源 3.3V 
6 CH2_A33GND 也 
7 VI2A CVBS/Pr/ C 模拟 视频 输入 
Н 该 集成 电路 为 视频 
8 VL2_B CVBS/Y 模拟 视频 输入 ЖУА г 
- - š ИЙ ДЕЛШ, AeH 80 
9 у 2_С 模拟 视频 输入 脚 TQFP PowerPad 封 
HE H ҘЕҢ, 
10 CH2_AI8GND 也 装 , 工 作 电压 范围 分 
别 为 IOVDD = 3.0 ~ 
11 CH2_A18 VDD BW 1. 8V 3.6V DVDD =16 ~ 
: LSV, A33VDD = 
12 A18VDD_REF 电源 1. 8V ` 
SVDD а 3.0 ~3. 6V .A18VDD = 
13 A18GND_REF 也 1.65 ~1. 95V ,工作 
Ен 温度 范围 为 0~70% 
14 NC 空 
EN 应 用 在 厦 华 LC- 
15 NC 空 脚 27U16 液晶 电视 0 
ӨКҮН ЕЕ 言 TLM4628LF 液晶 
16 VI3_A 模拟 视频 输入 fi 
-3- гіш 电视 中 
17 VI3_B 模拟 视频 输入 
18 VI3_C 模拟 视频 输入 
19 NC 空 脚 
20 NC 空 脚 
21 NC 空 脚 
22 NC 空 脚 





23 VL 4_A 模拟 视频 输入 


































































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 
24 A18GND 地 
25 A18VDD 电源 1. 8V 
26 AGND 模拟 地 
27 DGND 地 
28 SCL PC 时 钟 输入 
29 SDA PC 总 线 数据 
30 INTREQ 中 断 请 求 
31 DVDD 电源 1. 8V 
32 DGND 地 
33 PWDN 掉 电 输入 
34 RESETB 复位 信号 输入 
35 GPIO 可 编程 通用 输入 与 输出 端口 
те гае 2-2 72702 
该 集成 电路 为 视 
37 GLCO/P CA 同步 锁 相 控制 输出 /PC 地 址 频 前 端 处 理 器 ,采用 
38 IOVDD 电源 3. 3V 80 脚 ТОЕР PowerPad 
ры B K u, 6 
шаш: . ЧИЕ 
40 DATACLK 电路 锁定 数据 输出 时 钟 3.0 ~3.6V, DVDD = 
41 DVDD 电源 1. 8V 1.65 ~1.9V ABVDD = 
3.0 -3.6V .AI8VDD = 
42 DGND 地 1.65 ~1. 95V ,工作 
43 Y9 Ү/ҮСЬСг 数字 视频 输出 温度 范围 为 0 ~70%C 
тз у = у. 1 шы 
44 Ү8 Y/YCbCr 数字 视频 输出 элү x 5. с, 
45 Ү_7 YZ/YCbCr 数字 视频 输出 信 TLM4628LF 液晶 
46 Y6 Y/YCbCr 数字 视频 输出 电视 中 
47 Y_5 Ү/ҮСЬСг 数字 视频 输出 
48 IOVDD 电源 3.3V 
49 IOGND 地 
50 Y 4 Ү/ҮСЬСг 数字 视频 输出 
51 Y3 Ү/ҮСЬСг 数字 视频 输出 
52 Y2 Ү/ҮСЬСг 数字 视频 输出 
53 Yl Ү/ҮСЬСг 数字 视频 输出 
54 yo Ү/ҮСЬСг 数字 视频 输出 
55 DVDD 电源 
56 DGND 地 
57 C_9/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
58 C_8/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
59 C_7/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
60 С. 6/СРІО CbCr 数字 视频 输出 
61 IOVDD 电源 3.3V 
62 IOGND 地 
63 С. 5/СРІО CbCr 数字 视频 输出 
64 С. 4/СРІО CbCr 数字 视频 输出 
65 C_3/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
66 C_2/GPIO CbCr 数字 视频 输出 
67 DVDD BW 1. 8V 该 集成 电路 为 视 
频 前 端 处 理 器 , 采 
Pa DEND " 频 前 端 处 理 器 ,采用 
80 ІНІ ТОЕР PowerPad 
69 C_1/GPIO CbCr 数字 视频 输出 封装 ,工作 电压 范围 
70 C_0/GPIO CbCr 数字 视频 输出 分 别 为 IOVDD = 
3.0~3.6V.DVDD = 
奇数 -偶数 场 指 示 EA їй A ü 
71 FID/GPIO 奇数 遇 数 场 指示 器 输出 /通用 输入 1.6 ~1.%У .AVSDD = 
与 输出 3.0 ~3. 6V Al8VDD = 
sana ҮЧКӨ z 1.65 ~1. 95V ,工作 
场 同步 输出 /数字 复合 同步 输出 /可 ? 
72 HS/CS/GPIO ¿mj 人 与 输出 Е ви 温度 范围 为 0 ~70%C 
U 
应 用 在 厦 华 LC- 
场 同步 输出 /VBLK 输出 /可 编程 通 | 27016 液晶 电视 海 
3 É | а i 
7 А 输入 与 输出 口 信 TLM4628LF 液晶 
P LKH na 72: EL: 电视 中 
74 XTALI 14. 31818MHz 晶体 振荡 器 信号 输入 
75 XTAL2 晶体 振荡 器 信号 输出 
76 PLL_A18VDD 电源 1. 8V 
77 PLL_A18GND 也 
78 CH1_A18VDD 电源 1. 8V 
79 CH1_A18GND 也 
CVBS/Pb/C 模拟 视频 输入 或 模拟 视 
80 ҮГІА Елер, 
频 输出 
214. UDA1334BTS 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 BCK 位 时 钟 输入 
2 WS 字 选 择 输入 
该 集成 电路 为 低 
rH 4a А ы 
3 DATAI 串 行 数据 输入 功率 音频 DAC ,采用 
4 Vipi 电源 16 脚 SSOP 封装 ,应 
т 用 在 海尔 142V6- 
5 ssp 地 ASD 液晶 电视 .6P30 
6 SYSCLK 系统 时 钟 输入 机 心 液晶 电视 上 
Рети 内 部 框图 如 图 
7 SFORI1 串 行 格式 选择 2-112 所 示 
8 MUTE 静音 控制 
9 DEEM 去 加 重 控制 



















































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 注 
10 PCS 功率 控制 与 取样 频率 选择 该 集成 电路 为 低 
u SFORO 串 行 格式 选择 功率 音频 DAC ,采用 
12 VREF(DAC) DAC 参考 电压 16 脚 SSOP 封装 ,应 
ТС 用 在 海尔 142V6- 
s: Vons ма ASD 液晶 电视 .6P30 
14 VOUTL DAC 输出 ( 左 ) 机 心 液晶 电视 上 
15 VSSA 也 内 部 框图 如 图 
16 VOUTR DAC 输出 ( 右 ) 2-112 WDR 
Vppp Vssp 


数字 接口 








去 加 重 








揪 补 滤波 器 











噪声 抑制 



























































VDDA VSSA VREFDAC) 
Р 2-112 UDA1334BTS 内 部 框图 
215. VIPer22A 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 

1 SOURCE 功率 MOSFET 源 极 
2 SOURCE 功率 MOSFET 源 极 该 集成 电路 为 低 
3 FB 反馈 输入 功率 离线 开关 电 

- 源 , 采 用 8 脚 SO 封 
4 Үр 电源 ж, 应 用 在 TCL 
5 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 LCD32K73 ( М518 机 

- 一 心 ) 液晶 电视 上 。 
6 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 内 部 结构 如 图 
7 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 2-113 ТК 
8 DRAIN 功率 MOSFET 漏 极 
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图 2-113 ViPer22A 内 部 结构 
216. VPC3230D 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 ВІ/СВІ IN 模拟 В1/СВ1 输入 
2 G1/Y1 IN 模拟 СІ/ҮІ 输入 
3 R1/CR1 IN 模拟 В1/СВ1 输入 
4 B2/CB2IN 模拟 В2/СВ2 输入 
5 G2/Y2IN 模拟 G2/Y2 输 
6 R2/CR2IN 模拟 В2/СВ2 输入 
7 ASGF 模拟 保护 地 
8 FFRSTWIN( NC) 数据 输入 复位 读 输入 ( 空 脚 ) 
9 VSUPCAP 数字 退 耦 电路 电压 
10 VSUPD 数字 电路 电压 
11 GND 地 
12 GNDCAP 退 耦 电路 地 该 集成 电路 为 视 
13 SCL EC 总 线 时 钟 端子 频 信号 处 理 芯片 ， 
14 SDA PC 总 线 数 据 端子 . 
15 RESQ 复位 ( 低 电 平 有 效 ) еу МӘН TE EA 
š 129У6-АЯК, ЧЕ 
16 TEST 测试 端子 TLM3737 液晶 电 
17 ҮСАУ VGA 场 同 步 信号 电压 视 上 
18 YCOEQ Y/C 使 能 信号 输入 ( 低 电 平 有 效 ) 
19 FFIE 输出 使 能 信号 
20 FFWE 数据 读 使 能 信号 
21 FFRSTW 读 / 写 复位 
22 FFRE 读 使 能 信号 
23 FFOE 输出 有 效 信号 
24 CLK20 主 时 钟 输出 (20. 25MHz) 
25 GND PA 缓冲 电路 退 耦 地 
26 VSUPPA 缓冲 电路 电压 
27 LLC2 双 倍 时 钟 
28 LLC1 时 钟 信号 




































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
29 VSUPLLC 时 钟 电 路 电源 
30 GNDLLC 时 钟 电 路 地 
31 Y7 亮度 数据 端子 7 
32 Y6 亮度 数据 端子 6 
33 Y5 亮度 数据 端子 5 
34 Y4 亮度 数据 端子 4 
35 GNDY 亮度 电路 地 
36 VSUPY 亮度 电路 电源 
37 Y3 亮度 数据 端子 3 
38 Y2 亮度 数据 端子 2 
39 Y1 亮度 数据 端子 1 
40 Y0 亮度 数据 端子 0 
41 C7 色 度 信号 输出 7 
42 C6 色 度 信号 输出 6 
43 C5 色 度 信号 输出 5 
44 C4 色 度 信号 输出 4 
45 VSUPC 色 度 电 路 电源 
46 GNDC 色 度 电 路 接地 
47 сз 色 度 信号 输出 3 
48 C2 色 度 信号 输出 2 该 集成 电路 为 视 
49 СІ 色 度 信号 输出 1 频 信号 处 理 芯 片 ， 
50 C0 色 度 信号 输出 0 采用 80 ІҢ РОЕР 封 
51 GNDSY 同步 缓冲 电路 地 装 , 应 用 在 海尔 
52 VSUPSY 同步 缓冲 电路 电源 1L29V6-A8K、 海 信 
53 INTLC 隔行 信号 输入 TLM3737 液晶 电 
54 АҮО 激活 的 视频 音频 输出 WE 
55 FSY/HC/HSYA 形成 外 视频 输入 钳 位 脉冲 
56 MSY/HS 主 同步 / 行 脉冲 
57 VS 场 同 步 脉 冲 输出 
58 FPDAT 前 端 /后 端 数据 (未 用 ) 
59 VSTBY 待机 控制 电路 电源 
60 CLKS CCU 5MHz 时 钟 输出 端 
61 NC 未 用 
62 XTALI 妆 时 钟 晶体 
63 XTAL2 ЖНГ ӨЙ ña k 
64 ASGF 模拟 电路 地 
65 GNDF 前 置 电路 地 
66 VRT 基准 电压 
67 P CSEL 总 线 地 址 选择 信号 
68 ISGND Hi 
69 VSUPF 模拟 电路 电源 
70 VOUT 模拟 视频 输出 
71 CIN 色 度 信号 
72 VINI 视频 信号 输入 1 
73 VIN2 视频 信号 输入 2 
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( 5) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
74 VIN3 视频 信号 输入 3 该 集成 电路 为 视 
75 VIN4 视频 信号 输入 4 频 信号 处 理 芯 片 ， 
76 VSUPAI 模拟 信号 输入 端 采用 80 ІҢ РОЕР 封 
77 GNDAI 模拟 信号 输入 端 地 装 , 应 用 在 海尔 
78 VREF 基准 电压 输入 端 1L29V6-A8K、 海 信 
79 FBIIN 快速 消 隐 信 号 输入 TLM3737 液晶 电 
80 AISGND 地 视 上 
217. W39L040AP 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # ü 
1 А18 也 址 信号 输入 
2 А16 也 址 信号 输入 
3 А15 也 址 信号 输入 
4 А12 也 址 信号 输入 
5 A7 也 址 信号 输入 
6 A6 也 址 信号 输入 
7 A5 也 址 信号 输入 
8 A4 也 址 信号 输入 
9 A3 也 址 信号 输入 
10 A2 也 址 信号 输入 
11 Al 也 址 信号 输入 
12 А0 也 址 信号 输入 
13 DQ0 数据 输入 与 输出 
14 ро] 数据 输入 与 输出 
15 DQ2 数据 输入 与 输出 该 集成 电路 为 存 
16 Vss 地 储 器 , 应 用 在 康佳 
Боз ЖИ АЫ Н 2. 液晶 电 
18 DQ4 数据 输入 与 输出 
19 DQ5 数据 输入 与 输出 
20 DQ6 数据 输入 与 输出 
21 DQ7 数据 输入 与 输出 
22 CE 片 选 使 能 
23 А10 也 址 信号 输入 
24 ОЕ 输出 使 能 
25 All 也 址 信号 输入 
26 A9 也 址 信号 输入 
27 A8 也 址 信号 输入 
28 А13 也 址 信号 输入 
29 А14 也 址 信号 输入 
30 А17 也 址 信号 输入 
31 WE 写 使 能 
32 Үрр 电源 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
双向 输入 与 输出 端 /外 部 中 断 
1 P4. 2/INT3 
Š (E2PROM 的 写 保护 控制 ) 
输入 与 输出 端 /定时 器 信号 (总 线 
2 P1.0/T2 
时 钟 ) 
输入 与 输出 端 /定时 器 信号 (总 线 
P1. 1/T2EX ; 
' 2 数据 ) 
4 P1.2 输入 与 输出 端 ( 悬空 ) 
5 Р1.3 输入 与 输出 端 (TVP5147 复位 控制 ) 
I ЕІ 输入 与 输出 端 ( 控制 U9(PISV330 ) ñ 
` 道 选择 ) 
7 Р1.5 输入 与 输出 端 ( 背光 亮度 控制 ) 
8 P1.6 输入 与 输出 端 (输入 与 输出 口 ) 
9 P1.7 输入 与 输出 端 ( 屏 供电 的 控制 ) 
10 RST 复位 (CPU 主 复位 ) L HE RHM 
. HR: 
输入 与 输出 端 / 数 据 接收 端 (调试 口 ，| 脚 PLCC 封装 
l; кунар 调试 集成 电路 内 部 的 寄存 器 用 ) 2. 用途 :该 集成 
tA ырыш аш ee ДІ. 7-9 ыз» 电路 是 具有 带 ISP 
12 P4. 3/INT2 2. ' 端 /中 断 信号 (输入 与 输 | 功 能 4) FLASH 
出 口 ) EPROM 的 低 功 耗 8 
asna 输入 与 输出 端 /数据 发 送 端 ( 调试 口 ， 位 微 控制 器 ,是 专 
і ші 调试 集成 电路 内 部 的 寄存 器 用 ) 为 液 量 电 视 开 发 的 
微 处 理 器 
输入 与 输出 端 / 中 断 信号 (输入 与 输 3. 注意 ; 引 脚 功 
14 Ш : 
Е 出 口 ) 能 一 栏 括号 中 内 容 
为 在 实际 应 用 (应 
жы Тлу ца уш / rH {ге E (зя x rh J А 
15 P3. 3/INTO . THURU CEPS сор атте 机 
ЕПА 心 液晶 电视 上 ) 中 
ул кн ушн урт руу ни {гг кы ке д єк | 的 引 脚 功能 
16 P3. 4/10 Е 入 与 输出 端 / 时 器 信号 (输入 与 u 
输出 口 ) 
1% Аз үш улт} >o. [= 
w: Pass Е 入 与 输出 端 / 定 时 器 信号 (输入 与 
输出 口 ) 
tA 2 өш Е Ет) 合 E= ТИ 
Б ENR д кли 
输入 与 输出 端 / 读 信 号 (输入 与 输 
T ATAD. 输入 j 输 出 端 / 读 (输入 与 输 
出 口 ) 
20 ХТАІ2 晶体 振荡 器 输出 ( 晶振 ) 
21 XTALI 晶体 振荡 器 输入 (晶振 ) 
22 Vss 地 (地 ) 
23 P4.0 输入 与 输出 端 (悬空 ) 
РЯ о 输入 与 输出 端 /地 址 信号 (TUS66 或 








MST9151 复位 控制 ) 








228 





















































































































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 
5 引 脚 功能 £ RE 
25 P2. 1/А9 输入 与 输出 端 /地 址 信号 (输入 与 输 
出 口 ) 
26 P2. 2/A10 输入 与 输出 端 /地 址 信号 (背光 灯 
ON/OFF 控制 ) 
27 P2.3/A11 输入 与 输出 端 /地 址 信号 (TSU66 或 
MST9151 片 选 ) 
28 P2.4/A12 输入 与 答 出 端 /地 址 信号 ( 与 TSU66 
或 MST9151 的 了 C 通信 ) 
29 P2. 5/A13 输入 与 给 出 端 /地 址 信号 ( 与 TSU66 
或 MST9151 Ё РС 通信 ) 
30 P2. 6/А14 输入 与 输出 端 / 地 址 信号 (YO П, 
ІШ USB 小 板 上 电压 ) 
31 P2.7/A15 输入 与 输出 端 / 地 址 信号 (电源 | 144 
|H жы 
- STANDBY 5V 的 ON/OFF 控制 脚 ) HI PLCC 封装 
= 2 үт 2 用途 :该 集成 
= FE -- — 电路 是 具有 带 ISP 
- ы 也 址 锁 存 使 能 ( 悬空 ) 功能 的 FLASH 
.1 жеді аша j 
= = ТЕГІ ЕТІП ТЕН aama к 
EA а 立 微 控 制 器 , 是 专 
外 部 访问 使 能 ( 置 高 , 读 内 部 存储 器 ) | 为 液晶 电视 开发 的 
36 PO. 7/AD7 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 ( 键 控 微 处 理 器 
经 制 端 ) 3. 注意 : 引 脚 功 
能 一 栏 括号 中 内 容 
37 РО. 6/AD 输入 与 输出 端 SHS - н 
6 Қы ыы 模拟 信号 ( 键 控 | 为 在 实际 应 用 (应 
空 制 端 ) ш 
用 在 创维 8TT6 机 
38 РО. 5/AD5 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 ( 键 控 HAEE] Т 
空 制 端 ) 的 引 脚 功能 
39 РО. 4/AD4 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 ( 键 控 
控制 端 ) 
40 РО. 3/AD3 和 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 ( 键 控 
控制 端 ) 
41 PO. 2/AD2 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 ( 键 控 
控制 端 ) 
42 РО. 1/АрІ 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 ( 键 控 
控制 端 ) 
43 РО. 0/ADO 输入 与 输出 端 /ADC 模拟 信号 ( 键 控 
控制 端 ) 
44 V 
рр 有 源 (电源 ) 
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219. W9425G6 










































































































































































引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # È 
1 Vpp 电源 
2 DQO 数据 输入 与 输出 
3 VDDQ 电源 
4 DQl 数据 输入 与 输出 
5 DQ2 数据 输入 与 输出 
6 VSSQ 地 
7 DQ3 数据 输入 与 输出 
8 DQ4 数据 输入 与 输出 
9 VDDQ 电源 
10 DQ5 数据 输入 与 输出 
11 DQ6 数据 输入 与 输出 
12 VSSQ 地 
13 DQ7 数据 输入 与 输出 
14 NC 空 脚 
15 VDDQ 电源 
16 LDQS 数据 选 通 
17 NC К W9425G6 为 WINBOND 公司 
хок 5 = тей 
ишк ш оне 
ы ш =N SDRAM 的 缩写 , 双 倍速 率 同步 
PDM SHR 动态 随机 存储 器 ) ,采用 66 M 
21 WE 写 使 能 TSOP 封装 ,应 用 在 创维 8М40 
22 CAS 列 地址 机 心 与 TCL L32P60BD(MS81L 
23 RAS 行 地 址 机 心 ) 液晶 电视 上 
24 CS 芯片 选择 
25 NC 空 脚 
26 BAO 组 选择 
27 ВА1 组 选择 
28 A10 也 址 信和 号 
29 A0 也 址 信号 
30 Al 也 址 信号 
31 A2 也 址 信和 号 
32 A3 也 址 信号 
33 Vpp 电源 
34 Уз 也 
35 A4 也 址 信号 
36 A5 也 址 信和 号 
37 A6 也 址 信号 
38 А7 也 址 信和 号 























230 

























































































































































































(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
39 A8 地 址 信号 
40 A9 地 址 信号 
41 All 地 址 信号 
42 А12 地 址 信号 
43 NC Z= J 
44 CKE 时 钟 使 能 
45 CLK 差分 时 钟 输入 
46 CLK 差分 时 钟 输入 
47 UDM 写 掩 膜 
48 Уш 地 
49 VREF 参考 电压 
2 NO SH W9425G6 为 WINBOND 公司 
容量 为 256Mbit 的 DDR 
31 UDQS 数据 选 通 SDRAM ( Double Data Rate 
52 VSSQ 地 SDRAM 的 缩写 , 双 倍 速率 同步 
53 NC 空 脚 动态 随机 存储 器 ) ,采用 66 |Ң 
54 DQ8 数据 输入 与 输出 TSOP 封装 ,应 用 在 创维 8М40 
45 VDD0 电源 机 心 与 TCL 132P60BD( М5811, 
56 г09 ЖЕНА ЫИ 机 心 ) 液晶 电视 上 
57 DQ10 数据 输入 与 输出 
58 VSSQ 地 
59 0011 数据 输入 与 输出 
60 DQ12 数据 输入 与 输出 
61 VDDQ 电源 
62 DQ13 数据 输入 与 输出 
63 DQ14 数据 输入 与 输出 
64 VDDQ 电源 
65 DQ15 数据 输入 与 输出 
66 Vss 地 
220. WM8738 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 ж 
1 DVDD 电源 
2 SDATO ADC 数字 数据 输出 
3 BCLK ADC 音频 接口 数据 时 钟 该 集 - о Е с . 
= ADC ,应 用 在 创维 8G20 机 心 
U АШ а 上 。 其 应 用 电路 如 图 2-114 
= 所 示 
6 VREF 缓冲 参考 退 耦 
7 RIN 右 通道 ADC 输入 















































































































































































































































































































































































































































































































































(2%) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备 Ж 
8 LIN 左 通道 ADC 输入 
9 AVDD 电源 чә daii 
该 集成 电路 为 24 位 立体 声 
10 AGND w ADC ,应 用 在 创维 8620 Ж; 
EL — Pr з у 2 == „М. 2 ZE Ду 
11 NOHP 数字 高 通 滤波 器 旁 路 于 。 其 应 用 电路 如 图 2-14 
° 2% A A ~ m. 
12 LRCLK 数据 左 / 右 字 时 钟 所 示 
` Z! 
13 MCLK 主 时 钟 输入 ` 
14 DGND 地 
š a ағш | 
шзажх 
- 52288 
+ AVDD_DAC -| 站 
ВАУ99 ВАУ99 
[7 os |© оз _ 
SA AA ||- 
сч |4 24 Q z А 
| ЕМЕ 
N БІ а 罗 ы ы - - - 
| = ° — 
z |“ Це т. 
-L | ОП 18 —<] SDATAO 
8 T Jš кі /4 C526 FB51 РАС 33У 
"гел == = юру ВЕАР1 Е [一 ApArao 
R469 7 £ Ж СЕНКЕ 2519.21; ROK 
L a | g Л ре dta _L — 
L—— š А “s T T Te этет H——— L осік 
5 =L. 12 T z £ [oz r —— > AMCLK 
= š [| L 3 名 5952252 балда RP66 33-74 
Т с ж 3 адас 5 F } 5 
5 1 151122888528 =š 
S| || = J| 8 J 
AEn “ү le о sck Е ёра = 
“Ы. cso 1042 2. 0 ws al 2) 2 ЕП» [| 
| Б | TOKI 23 оо š еа 
о — R471 el өл |“ 2 CORE33V 
<= FB48 12-4 3.3 
= C523 Б сте BEAN > VCCSV pa i = өкі _ 
图 2-114 WM8738 应 用 电路 图 
221. УҮМ8776 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # W 
1 AIN2L 左 通道 模拟 输入 1. 封装 :采用 48 
2 AINIR 右 通道 模拟 输入 Шалы T 
a Ж: AR 
3 AINIL 左 通道 模拟 输入 Ша ЖЕРЕ 
4 DACBCLK DAC 音频 接口 位 时 钟 的 立体 声音 频 编 码 
5 DACMCLK DAC 主 时 钟 4... —9 | 
aysa 声 道 的 输入 选择 
6 DIN DAC 数据 输入 3、 应 用 领域 .应 
7 DACLRC DAC 左 / 右 字 时 钟 用 在 TCL LCD2726- 
8 ZFLAGR DAC 零 标 记 输 出 ( 右 ) K 型 液晶 电视 上 
9 ZFLAGL DAC 零 标记 输出 ( 左 ) 
10 ADCBCLK ADC 音频 接口 位 时 钟 27 ~ 3.6V 数字 
11 ADCMCLK ADC 音频 接口 主 时 钟 电源 
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(Ж) 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 а 
12 DOUT ADC 数据 输出 
13 ADCLRC ADC 左 / 右 字 时 钟 
14 DGND 数字 地 
15 DVDD 数字 电源 
16 MODE 控制 接口 模式 选择 
17 CE 串 行 接口 锁 存 信号 
18 DI 串 行 接口 数据 
19 CL 串 行 接口 时 钟 
20 HPOUTL 耳机 左 通道 输出 
21 HPCND 耳机 负电 源 
22 HPVDD 耳机 正 电 源 
23 HPOUTR 耳机 右 通 道 输出 
24 NC 空 肢 
25 NC 空 脚 1. 封装 ;采用 48 
26 VOUTL DAC 左 通道 输出 ATOPA o 
27 VOUTR DAC ЖӘЕ . 
28 VMIDDAC DAC ІНІ НЫНАН 的 立体 声音 频 编 码 
29 DACREFN DAC 负 参 考 输入 _ > 
30 DACREFP DAC 正 参考 输入 ee ai, 应 
31 AUXR DAC 混合 右 通 道 输入 用 在 TCL LCD2726- 
32 AUXL DAC 混合 左 通 道 输入 2 2. 2. ж. 
33 VMIDADC ADC "PEEL НЕНІҢ 2.7 ~5.5V 模拟 与 
34 ADCREFCND ADC 负电 源 与 基板 连接 2.7 ~ 3.6V 数字 
35 ADCREFP ADC 正 参 考 退 耦 я 
36 AVDD 模拟 电源 
37 AGND 模拟 地 
38 AINVGR 右 通道 复 用 器 模拟 地 
39 AINOPR 右 通道 复 用 器 输出 
40 AINVGL 左 通道 复 用 器 模拟 地 
41 АТХОРІ, 左 通道 复 用 器 输出 
42 AIN5R 右 通道 模拟 输入 
43 AIN5L 左 通道 模拟 输入 
44 AIN4R 右 通道 模拟 输入 
45 AIN4L 左 通 道 模拟 输入 
46 AIN3R 右 通道 模拟 输入 
47 AIN3L 左 通 道 模拟 输入 
48 AIN2R 右 通道 模拟 输入 
































222. YDA138 
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引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 # Ж 
1 HPOR 右 通道 耳机 信和 号 输出 
2 AVSS 地 (5V 模拟 ) 
3 VSSBGR 地 (参考 电压 电源 ) 
4 VREFR 右 通道 参考 电压 (与 外 部 电容 ) 
5 INR 右 通道 模拟 信号 输入 
6 MUTEN 静音 控制 
7 PVDDPR 右 通道 12V 电路 电源 
8 OUTPR 右 通道 正 侧 输出 
9 PVSSR 地 ( 右 通道 12V 电路 ) 
10 PVSSR 地 ( 右 通道 12V 电路 ) 
11 PVSSR 地 ( 右 通 道 12V 电路 ) 
12 PVSSR 地 ( 右 通 道 12V 电路 ) 
13 PVSSR 地 ( 右 通 道 12V 电路 ) sss 
14 OUTMR 右 通道 负 侧 输出 L 封装 :采用 各 
右 通道 12V 电路 电源 ІН SSOP 封装 
15 PYDDMR ` a S 2. 用 途 :10W 的 
16 PROTN Жы {Н = Hi 立体 声 数 字音 频 功 
17 SLEEPN HEIRE il 率 放 大 器 
18 DVSS 也 ( 数字) 3. 应 用 领域 :应 
19 CKIO 时 钟 输入 /输出 用 在 TCL MS88 机 
20 хо RI AE НН 心 ( 其 代表 机 型 有 
21 XI КҮЙ ЛЕЙ А. 2. ` 
22 DVDD 电源 (数字 电路 ) ве 
ERER LCD47K73 、 
23 MODE0 ME AAM ® L32E64. L32M61. 
24 MODEI - 作 模 式 选择 L37M61R .140E64 、 
25 МОрЕ2 - 作 模 式 选 择 L40M61R 、 
26 VOLO 输入 灵敏 度 设置 L46M61R 、 
27 VOLI 输入 灵敏 度 设置 БАН “о 57. 
д | 142M61R 等 ) 液晶 
28 PVDDML 左 通道 12V 电路 电源 电视 上 
29 OUTML 左 通道 负 侧 输 出 4. 关键 参数 : 工 
30 PVSSL 地 ( 左 通 道 12V 电路 ) 人 
ж Oe ` їр Zá PJ Е 
31 PVSSL 地 ( 左 通 道 12V 电路 ) 图 如 图 2-115 所 示 
32 PVSSL 地 ( 左 通道 12V 电路 ) 
33 PVSSL 地 ( 左 通道 12V 电路 ) 
34 PVSSL 地 ( 左 通道 12V 电路 ) 
35 OUTPL 左 通道 正 侧 输 出 
36 PVDDPL 左 通道 12V 电路 电源 
37 HP 耳机 控制 
38 INL 左 通道 模拟 信号 输入 
39 VREFL 左 通道 参考 电压 
40 PVDDREG 12V 线路 电源 ( 稳 压 电路 ) 
41 REFA 5V 稳 压 输出 (与 外 部 电容 ) 
42 HPOL 左 通道 耳机 信号 输出 
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YDA138 
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MPVDDPL 


МООТРІ, 














VREFL 单元 MPVSSL 
( 左 通道 ) 
INL MOUTML 
XI 
cko 4 PVDDML 
SLEEPN 时 钟 发 生 / 
Іт; 模式 控制 
PROTN @ 
MODE[2:0] % x PVDDPR 
УОЦ1:0198 路 
INR 0 党 MOUTPR、 
平衡 g 
VREFR Ë É "w а TAA 
(ЖЕ) ж 
— = = Б OUTMR 
Шы - MPVDDMR 
耳机 放大 器 | | РОК 
( 右 通道 ) 
PVDDREGM 
VSSBGR 2 欠 电 压 保护 过 电流 保护 
REFA M 
AVSS 0 过 热 保 护 时 钟 检 测 
DVDDg 
DVSS X 5V 稳 压 器 
图 2-115 YDA138 内 部 结构 框图 
a -н- == 
第 2 节 二 Ж E 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
整流 二 极 
Lev =lo =1А/ у =| Urru = Окум = Ur = 50V/ E an 为 
1N4001 FAV 0 FSM RRM RWM R p =3W ро-41 ( F(AV) 
30А/у =SmA Upu =1V/Urms =60V T, = 75© 时 
的 值 ) 
Urru = = Ug =600V/ 
Lo = 1 A/ Troy =30А/ ВАМ RWM R 
1N4005 1, -10рА Ursy = 720У/0, = l.1V/ P, =3W DO-41 
š Urcrus) =420У 
Io = 150тА/1ру,| Ом = Окум = Ur -75У/ 
144148 Surge=500mA/l = |©ңм = 100У/ Ury (Ip = 10А) = P. =500т\ | D035 
300mA 75Ү/ қуу =53V 






































































































































































































































(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
URRM = Ukwm si 0% -20У/ Ч 特 基 整 
ру =1А/Г ем =25A ро-41 |. 
шы. ҒАУ PS Up =0. 45V 流 管 
Urru = Окум = Ur =30V/ 5 p 基 整 
1N581 ду =1A/1 =25A ро-41 |. 
918 Ы =н Up =0. 55У 流 管 
URRM = Ukwm = 0% = 40Ү/ 肖 特 基 整 
1N581 Lav =1A/Tro =25A ро-41 |. 
и? г” ді Up =0. 6V ЙІН 
-3АЛру =80A/| Urru = кум = Ug -20У/ ТЕТЕ 
155820 о Е5М RRM RWM R DO-201AD ыы 可 基 
Гм =2mA Upu =0. 475/07, nus) = 14V Mi 
lo =ЗА/1Г м =80A/| Urru = лум = Ur =30V/ фе ЖЯ 
15821 о FSM RRM RWM R DO-201AD К. 可 基 整 
Гм =2mA Ury =0. 5V/Ugryus) =21V 流 管 
-3АЛһу =80A/| Urru = кум = Ug =40V/ ТЕЗ” 
Insia 0 FSM RRM RWM R D0-201AD| 村 Ж 
Гм =2mA Upu =0. 525V/Urcrus) =28V 流 管 
硅 外 延平 
1SS110 1, “(ОтА/1, =01һА | 0, -35У/0, =1V/ Us =35V DO-34 ке ра 
面 二 极 管 
Тау =1A/Trsy =25А/ 塑封 超 快 
А1011 i i Ugu =200V/U, =0. 98V 22222. 
Ig -100ҺА a i 速 整流 二 极 管 
lo = ЗАЛЫ, =| Urru = бум = Un =20V/ ТЕЗ” 
B5200 0 FSM RRM RWM R suc |... 村 Ж 
175А/І у =0. SmA Upu =0. 55/07 вм) =14V 流 管 
lọ = ЗАЛЫ, =| Urru = Оруу = Un =30V/ ТЕЗ” 
B530C 0 FSM RRM RWM R sme |. 村 Ж 
175А/1ыу =0. SmA Upu =0. 55У/Шк‹вмзу =21V 流 管 
Io = 5А/ у =| Оу = Unwu = Ur =40V/ 当 特 基 整 
р540С о FSM RRM RWM R sme |. 村 Ж 
175А/І у =0. SmA Шм =0. 55У/Шк‹вмзу =28V 流 管 
lọ = ЗАЛЫ, =| Urru = ум = Ur =50У/ 站 特 基 整 
BSS0C 0 FSM RRM RWM R suc | 9 村 Ж 
175А/І у =0. SmA Upu =0. 7V/Upgcrus) =35V 流 管 
Io = SA =| Urru = ұм = Ug =60V/ Ж 
В560С о FSM RRM RWM R SMC T 整 
175А/1у =0. 5mA Ury =0. 7V/Urrus) =42V 流 管 
BA277 Ip “100тА/ |р -50лА| Ug =35V/Up = 1V Ры =715mW с 波段 开关 管 
BA591 Ip =100mA/Ię -20лА Up -35У/0, =1V Ры =500mW| 500323 波段 开关 管 
BAT54C Ip =200њА/ 1, =20А | U, =30V/U, =1V Ры =300mW| $ОТ-23 р 
рау =200тА/Г 5м = U = 70V/U. = 1.25V/ $ОТ-23/ 小 信 =) TE 
0. 5A/Ipru = 300mA/ REM Бон Pa =350mW| 777 d 
BAV99 FRM m 0, =70V tot m т0-236 | 二 极 管 
Ig =2.5pA 
Ip = 215тАЛку = А) =70VZU, =70V/U, = 
BAV99UTI  |715mA/ lysy =2А//ы =. мү 7 к ™ [Pp =225W | SOT-23 开关 管 
450mA Ёё 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Im = SmA/lrsy =] 0, -(2.4-2.52)У/0,- = 
_COV4 : Pp =200W | SOD-323 | 稳 压 管 
шаа 2А/1, -100ҺҮ 1V P i 
Lr = 5шА/Г м = КЕ 
ы ` 0, -2.7-2.9Ү/0, =1V [Pp =200W | SOD-323 | ЖЕ 
BZT52- C2V7S ЗАЛ, S TSA 2 R D B 
Lr = 5шА/Г м = 13 
BZT52- C3S : U, =3 -3.2V/U, =1V Р =200% | SOD-323 | 稳 压 管 
32-G3S А =50pA á | š 
Гр = 5тА/ м = НЕ 
BZT52- C5V1S ; U,=5.1-5.4V/U, -0.8У |Р, =200W | SOD-323 | 稳 压 管 
OSVIS зыл =0. 1pA 2 Т P 
Ги = ЗАЙ = ЛЕГІ ЛЕС 5С-82/ 
ка „| RM к“ r |Ph =150W | 2 关 管 
DA227 1001/1, =100mA/h = „у D sor-343 | ^^ 
0.1һА 
Im = 300mA/1o =| 1, ауур -80V/U арады 
ы e ызды к“ Р рь =200% | 2 关 管 
DAN202K 。 |100mAOAF =100mAOAR =|, oy D SOT-346 жәен 
0.1ҺА 
hua = 300тАЛо = у S80V/U, =80V/U, = SOT-323/ 
DAN202U — IOOmA//, = 100њһА/ = V Ет Fo [Pp =200W |> 开关 管 
1.2V SC-70 
0.1ҺА 
Ipm = 300тА/Л = Ugu =80V/U, -80У/0 SC-75/S 
„= "S. = R= r p =150W | ~ 关 管 
DAN222 100mAOAF =100тА/ Л =|, и D OT-416 жәен 
0.1ҺА 
ім mv 二 | a =80VZU, =80VZU, = 5С-59/ 
= = MMS R. F P, =200W - 关 管 
DAP202K 100шА//, =100mA =) ov D SOT-346 жәен 
0.1ҺА 
ім = 300тАЛо =| S80V/U, =80V/U, = 50Т-323/ 
DAP202U |1005А//р =100mA/ =) V к ЕСІР» =200 W . 开关 管 
1 2V SC-70 
0.1һА 
ha = 300тАЛо =] S80V/U, =80V/U, = 5С-75/ 
„= „| “М” к= F7 P, = 150 қ % 
DAP222 їб0тА/Лу =100тА/Љ =| „у D SOT-416 жәен 
0.1ҺА 
lọ = 10А/Гыу = Ukrm = Urwm = Ur = 50V/ 超 快 速 玻 
ITO-220 сн 
ER1000FC 150А/ Лу = 10pA Upu =0.95V/UR = 35V 璃 钝 化 整流 管 
lo = 10А/Л м =] Urru = кум = Ur =150V/ 超 快速 玻 
БСТ s ITO-220 көе 
ERIOOIAFCT адалы =10pA Шм =0. 95V/Ugcrys) = 105У 广 钝 化 整流 管 
I = 10А/Ї вм = Ом = Urwa = Uy =100V/ E Ht E 
ER1001 FCT 0 FSM RRM RWM R ITO-220 Ж кыж 
150A/Tru -10рА Upu =0.95У/Шн‹ңмзу =70V Hs plk Eu 
Io = 10AM =! Оу = нуу = Uk =200V/ E 快速 
ERIOO2FCT |? "š a ma. қ н 
150А/1ыу -10рА Upu -0.95У/ ву) = 140У КИР ЕЛЕЙ 
lo = 10AMT =! Оу = Оуу = Upg =300V/ Шш ЖОЖ 
ER1003FCT о FSM RRM RWM R ITO-220 超 ж 
150А/1ыу <10рА Ury = 1.3V/Un(nus) =210V А ME 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 F 封装 备注 
Io = 10А/ у =| м = Окум = Un =400У/ ш ОЖ 
ER1004FCT о FSM RRM RWM R ITO-220 超 B: . 
150А/ м -10ҺА Шм =1.3V/URr(RMs) =280V 璃 钝 化 整流 管 
Io = 10А/Гем =| Urru = нуу = Ur =600У/ т Нн 
ЕВ1006ЕСТ о FSM RRM RWM R ITO-220 超 B: ж 
150A/Try -10рА Шм =1.7У/Шкцмву =420У 璃 钝 化 整流 管 
Iray = 8A/Irsu =| Ом = кум = Ur =600V/ В 
FFPF08H60S FAV FSM RRM RWM R TO 整流 管 
60А/1һу -100ҺҮ Шм =2. 1V 220F-2L 
Io =1A/Irsu =30AZ Оцу = 50У/ ку = 35V/ 
FM4001 ` ' 整流 管 
-5һА Ug -50У/0,-1.1У Б на 
Io =1А/Г м =30А/| Оу -100У/1/, = 70У/ 
ЕМ4002 ` : 整流 管 
-5һА Ug =100V/Up =1. 1V о н 
Io =1А/Г м =30А/| Ua = 200V/Uęus = 
FM4003 i ; с ср 
1, =5MA 140У/ к =200V/U, = 1. 1V SMA =н 
lo =1А/Г м =30А/| Uu = 400V/Uęus = 
FM4004 о FSM RRM RMS SMA 整流 管 
1, =5pA 280V/U, =400V/U, =1. 1V 
Io =1А/Г м =30А/| Шу = 600V/Ukus = 
FM4005 : : 整流 管 
1, =5нА 420У/0, =600V/U, = 1. 1V SMA и 
lo =1А/Г м =30А/| Urry = 800V/Unys = 
FM4006 о FSM RRM RMS SMA 整流 管 
1, =5pA 560V/U, =800V/U, =1. 1V 
Io =1А/Г м =30А/| Uk = 1000V/Upęus = 
FM4007 i : P =: 
1, =5нА 700V/U, =1000VZU, = 1. 1V SNA ERE 
қау) = 4A/lrsy = 
ЕМВ-26 | i Uru =60V/U, =0. 62У 9: 
40А/1, =1mA RM ; "ЕВ 
ауу = 10А/ у = 
ЕМВ-261, EN 1м Uru =60V/ Us =0. 62V 肖 特 基 管 
50А/1, =2. 5mA 
қау) = 4A/lrsy = 
ЕМВ-29 ; i Шм =90V/U, =0. 81V 4 t E 
50А/1% =3mA ЗИ | "ЕЕ 
Глу) = 8A/lrsy = 
ҰМВ-291, ; i Ugy =90V/U, =0. 81V ме а Н йз 
60А/1, =5mA ш i чн 
қау) = 15A/Trsy = 
FMB-36 | i Uru =60V/Up =0. 62У ч НЕШЕ 
100A/1 =5mA е i мен 
Іқауу =30А/ зу = 
ЕМВ-36М PAY М Uru =60V/Up =0. 62V Еч 
150А/1, =10mA 
Ақау) = 15А/Г зм = 
ЕМВ-39 | i Uru =90V/Up =0. 81V Ее 
60А/1, =10mA RM i мен 
Іқауу =20А/1 вм = 
ЕМВ-39М PSN FSM Ugu =90V/Up =0. 81V 当 特 基 管 








150А/1, -15шА 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Аү) = 6A/lrsy = 
FMB-G16L ` Ору =60V/U, =0. 62V е 
6 50А/ =5mA RM F 特 基 管 
Глу) = 4АЛТ зм = 
FMB-G19L ; : Ugu =90У/ ШК =0. 81V H at ë 
В араай BM і КЕН 
қау) = ЗАТ м = 超 快 恢复 
FMC-26 | i Ору =600V/Up =2V 
сп 50А/1, =500pA и ? 整流 管 
FME-230A | Yan ОА = Ua =100У/0, =0.85V TO-220F | ВЕ 
150A/Ip =1. 5mA AN e TER 
қау) = 6A/lrsy = 超 快 恢复 
FMG-26S | ` Ору =600V/Up =2. 2V ) 
Ç 50А/1, =500pA ш р 整流 管 
қау) =15А/Г м = 超 快 恢复 
FMG-36S | i Ору =600V/Up =2. 2V ar 
ç 80А/1, =1000pA ш i 整流 管 
Іқауу -20А/Гру = 超 快 恢复 
FML-36 | ` Ору =600V/U, =1.7V 
369 100А/1, -100рА m $ 整流 管 
fray = Pome =, y 100V/Uk =75V/U 
114148 300mA/ ҳу =2А/ у = Е ы F Pv =500mW | SOD-80C | 快速 开关 管 
500mA/Ip -5һА ü 
Ч E ЖЖ 
қау) =50mA/ Лу = = z _ ы; 特 ` 
MBR0520L | A/I, -2504A Unnw =20V/Up =385mV |Р, =500mW | 500123 | 流 管 , 贴 片 代 
на 码 为 B2 
Іш = 5шА/Іл; =| Од -9.5-10.5У//,, =| А =200/ а КЕ , 贴 
MMSZI0TI ZT ZT2 71 72 7Т1 S0D123 fe ЖЕ, 
lmA/Ir -0.2рА 9.3 ~ 10. 6V/Ug =7V “тр = 1500 片 代 码 为 Al 
Іш = SmA/1p =| U} -10.45-11.55У//,,-| Zz =200/ а КЕ ДЫ 
MMSZ11T1 ZT ZT2 71 72 7Т1 SOD123 k: ЖА ‚Ж 
lmA《A =0. 1RA 10.2 ~11.6V/Ur =8V “т =1500 片 代 码 为 A2 
Іш = 5шА/Іл, =| U, =11.4~12.6V/Uy =| Zm -250/ а РЕ ДЫ 
MMSZ12T1 ZT ZT2 71 72 7Т1 SOD123 k ЖА ‚Ж 
ТАЛ, =0. 1RA 11.2 ~ 12. 77/0, =8V “т = 1500 片 代码 为 A3 
Lm = SmA/l = | Uy, -12.35-13.65У//,,-| Zz =300/ а РЕ E 
MMSZI3TI ZT ZT2 71 72 7Т1 SOD123 各 ЖА ‚Ж 
ImAZ/I, =0. 1А 12.3 -14У/0, =8V Zzp <1700 片 代 码 为 A4 
Іш = SmA/l =| Uy, -14.25-15.75У//,,-| ХЕ =300/ а ер k 
MMSZ15TI1 ç: кіш 5 5 g sopi | Ж, 
lmA《A =0. 05pA 13.7 ~15. 5V/Ug =10.5V |2, -2000 片 代码 为 A5 
Іш = 5њА/ =| Ид = 15.2 ~ 16.8Ү/0 =| Zam -400/ а НЕ JH 
MMSZI6TI Ф 27 4 а > SOD123 | 268,2 й 
ImAZ/I, =0. 05А 15.2 -17V/U, = 11. 2У “т -2000 片 代码 为 X1 























































































































(2%) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 

Іду = SmA/ZLI, Ил = 17.1 ~18.9V/Up = | 2, =450/ а Ек, Л 

MMSZI8TI Н/Ж А z Е и 800123 М EI, W 
lmA/Ir =0. 05рА 16.7-19У/0/, =12. 6V “ж =2250 片 代 码 为 X2 

Іду = SmAZLI, Ил =19-21V/U, -18.7-| 2, -550/ АЕР, 

MMSZ20TIG | 2" ШЕ 2; а Е 500123 Қы E, Wi 
lmA/Ir = 0. 05А 21.1V/Us = МУ “т =2250 片 代码 为 X3 

Іду = SmA/Ly Од =20.9 ~ 23.1Ү/0, = | 2, -550/ АЕ, 

ММ6722Т1 o 27 А да i SOD123 Б ЕЕ, 38 
1mA/Is =0. 05А 20.7 ~23. 2V/Ug =15.4V |2, -2500 片 代 码 为 X4 

Im = 5mA/ lyp Од =22.8 ~25.2V/Up =] 2 -700/ а ар Ji 

MMSZ24T1 ч Ба п s0D123 | "Ж, 
lmA/ =0. 05А 22.7 -25.5У/О, =16.8V |2,» =2500 片 代码 为 X5 

Іду = SmA/Ly U, =25. 65 ~28.35Ү/0, =| 2 =800/ ARAE ЙЫ 

MMSZ27T1 ZT1 2Т2 71 22 ZT1 SOD123 Ë 7 Е 
lmA/A =0. 05pA 25 ~28. 9V/Up =18. 9V “т -3000 片 代码 为 Y1 

Іду = SmA/Ly Од =2.28 -2.52У/0,, = | Z;OG=1000/ АЕ, 

MMSZ2V4T1 | ^7 ar Ө g © SOD123 Б ЕЕ, ЛА 
lmA/ -50рА 1.7-2.1У/0, -1У 2, =6000 片 代码 为 TI 

Ілу = бтА/1,,, Un = 2. 57 -2.84У/0,, = | 2, -100/ ал, 

MMSZ2V7TI | ш a 2 у SOD123 Б 压 管 ,由 
ImA/l, = 20А 1.9 -2. 4/0, =1V “т =6000, 片 代码 为 T2 

Іду = SmA/Ly Од -28.5 -31.5У/0,,-| Жл =800/ АК,Ш 

MMSZ30T1 ZTI Т2 71 72 ZT1 SOD123 w. 22/3 , {л 
ImAZ/I, =0. 05А 27.8 -32V/U, =21V “т -3000 片 代码 为 Y2 

Іду = SmA/Ly Од =31.35 ~ 34. 65/0, =| 2 =800/ ARAE Jih 

MMSZ33T1 7Т1 Zm 71 22 ТІ $00123 Е. a Di Е 
lmA/Ir -0.05рА 30.8 -35Ү/ 0, =23. 1V “ж =3250 片 代 码 为 Y3 

Іду = SmA/Ly Од =34.2 ~37.8V/Up =] ZÚ =9%0/ АЕ, 

MMSZ36T1 © 27 5 ч з SOD123 Б 压 管 ,由 
lmA/ =0. 05А 33.8 -38V/U, =25. 2V “т =3500 片 代码 为 Y4 

Iz = SmA/I,, Од =37. 05 ~40.95V/Up =| Z/;n =1300/ ARRE ЙЫ 

MMSZ39T1 7 ш > ш Т” sopi |, ЛЕР, ñ 
ImAZ/I, =0. 05pA 36.7 -41V/U, =27.3V “т =3500 片 代码 为 Y5 

Іду = SmA/LI, Од =2.85 -3.15У/0,,-| Жу =95О/ а ERE ДЕ 

MMSZ3VOTIC| 2" ша А Б са 500123 w. ЕЕ, Mi 
lmA/Ir -10рА 2.1-2.7Ү/О, -1У Zw =6000 片 代码 为 T3 

Іду = SmA/Ly Од =3.14 ~3.47V/Up =] 2 =95О/ АЕ, 

MMSZ3V3TIG| .2 z А а Ка 500123 Қы ЕЕ, Ж 
АЛ =5pA 2.3 -2.9Ү/Г, -1У “т =6000 片 代码 为 Т4 

Ly = SmA/L,, 0д =3.42 -3.78У//,, =] Е =%00/ а, Jl 

MMSZ3V6T1 | 2 НЫ 3 ы ч SOD123 М ЕЕ, 
АЛ =5pA 2.7-3.3V/U, -1У “т =6000 片 代码 为 Т5 

Іду = SmA/Ly Од =3.71 ~4.1V/Up =| 2, =900/ ARRE И 

MMSZ3V9TIC| 2" 人 т т А SOD123 Қы ан ñ 
lmA/ =3pA 2.9 -3.5V/U, =1V Zw =6000 片 代码 为 U1 

Іду = SmA/Ly О, =40. 85 ~ 45. 15/0, =! Zyn =1800/ АЕ, 

MMSZ43TIG |." 27 4 g m SOD123 Б Е, M 
ImA/I, =0. 05А 39.7 -46V/U, =30. 1V “т = 3750 片 代码 为 Z1 

Іду = 5mA/l;p =| U, =4.09 ~4.52V/Uy =| 2, =900/ а ЕЙ, ЙЫ 

MMSZ4V3T1 ZTl ЖТ? 71 72 ZT1 SOD123 Е. кеі {л 
ТһА/ -ЗрА 3.3-4V/U, =1V “т =600О 片 代码 为 U2 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Пт = 5тА/ =| Un =4.47 -4.94V/U;, =| Zm =800/ а К 管 
MMSZ4V7T1 ZTI zm 71 72 ZT1 SOD123 Е. / 1 ды {л 
lmA/ =3pA 3.7 -4.7V/U, =2V 2; <5000 片 代码 为 U3 
Пт = SmA/1zp =] U, =48.45 -53.55V/U; =| ж =1800/ а R 
MMSZ51T1 ZTI 7Т2 71 72 УАҚ! SOD123 ЕЁ / 1 сер {л 
lmA/Ir =0. 05рА 47.6 ~54V/Ur =35.7V “ж =4000 片 代码 为 23 
Іш = 5њА/ =| U, = 53.2 ~58.8V/Uy = | Zi =200/ а 
MMSZ56T1 ZTI Zm 71 72 РАН! SOD123 Е. / 1 б {л 
ImAZ/I, =0. 05А 51.5 -60Ү/0, =39. 2V “ж =4250 片 代码 为 Z4 
Пт = SmA/1zp =] U, =4.85 ~ 5.36У/0, =| Zn =600/ а 奈 管 
MMSZ5V1T1 ZTI ЖТ? 71 22 ИТІ $00123 Е. 5 БД {л 
lmA/Ir -2рА 4.2 -5.3V/U, =2V “ж =4800 片 代码 为 U4 
Іш = 5шА/Ід; =| Ид =5.32 ~ 5.88Ү/0, = | Zn =400/ а 
MMSZ5V6T1 ZTI ZT 71 72 ИТІ $00123 Е. / 1 Е. {л 
lmA/Ir =1pA 4.8 -6Ү/ 0, =2V “ж <4000 片 代码 为 U5 
Пт = SmA/ly =] U, -5.89 -6.51У//,, =| Zzņ =100/ а 奈 管 
MMSZ6V2T1 ZTI ZT2 71 72 ИТІ $00123 Е. 4 ШЫ {л 
lmA/ =3UA 5.6 -6.6V/U, =4V Zw = 1500 片 代码 为 V1 
Пт = 5mA/ly =] Un -6.46 -7.14V/U; = | Zn -150/ Ер 
MMSZ6V8T1 ZTI Zm 71 72 ИТІ $00123 Е. / 1 D {л 
ImA/I, -2рА 6.3 -7.2V/U, =4V Zw =800 片 代码 为 V2 
Іш = 5шА/Іл; =| U, =7.13 ~7.88V/Up = | 2 <150/ а КЕ 
MMSZ7V5TI © AR з е n S0D123 和 和 ад ñ 
lmA/ =1UA 6.9 -7.9V/U, =5V “ж =800 片 代码 为 V3 
Пт = 5mA/l =] Un =7.79 -8.61V/U; =| ZSi -150/ а РЕ 管 :， 贴 
MMSZ8V2T1 ZTI Zm 71 72 ИТІ $00123 Е. / 1 бан {л 
ImA/I, =0. 7pA 7.6 ~8.7V/Up =5V 2; =800 片 代码 为 V4 
І = SmA/ly =] Un =8.65 -9.56V/U; =| ХЕ -150/ AEE 贴 
MMSZ9V1TI ZTI 7Т2 71 22 ИТІ $00123 К. Ж + {л 
ТАЛ, -0.5рА 8. 4 -9.6V/U, =6V “ж =1000 片 代码 为 V5 
қау) = 2A/lrsy = Ом = Окум = UR = 
M | i 1, =75пв ЛМЕ 
ааа вра 600Ү/0 = 1. 35V ш 整流 各 
и k. 其 
1ы-2А/1қу =9А / 1 特 基 % 
РМЕСФОАЕА | 4, Ug =20V/Up =525mV 500323 | ЖЕЛ E, 贴 
FRM = 片 代 码 为 S3 
ТЕ лу) =1.2А/Л м = 快 恢复 整 
10 | ` Ору =40V/U, =1. 8V 4. = 100ns 、 
RG 50A/Ip =0. 5mA ам қ Е 流 管 
ТЕ лу) =1.0А/ЛЛ зм = 快 恢复 整 
10A | ` Ору =600V/U, =2V 4. = 100ns 、 
ри 50А/ І, =0. 5mA WW j " 流 管 
ТЕ лу) =1.5АЛ зм = 快 恢复 整 
10Y | ` Ору =70V/U, =1. 1V 4, = 100ns 、 
a 50А/1, =0. 5mA ам i т 流 管 
Туду) =1.2А/Г м = 快 恢复 整 
107 | ` Ору =200V/Up =1.5V 1, = 100ns 、 
50А/1, =0. 5mA м j ш 流 管 
ТЕ лу) =0.7А/Л зм = 快 恢复 整 
1 | ` Шм =1000V/U, =3. ЗУ t, =100ns 、 
я 10А/1, =0. 02mA м қ Е 流 管 
Туу = ТАЛ = U = 1000VZUnws = 
RGIM AV FSM RRM RMS 高 频 ж 
30А/1, =2pA 700V/Vpe =1000V/U, -1.3У 































































































( 续 ) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封 ; 备注 
ЕПТЕП Un = 100V/Ukws = 
RG2M AV FSM RRM RMS 高 频 关 
50А/1, -5рА 700У/ 0, =1000VZU, =1. 3V 
қау) =1. 5A/Ípsų = 快 恢 复 整 
RG2Y : | Ugu =70V/U, =1.1V L, =100ns 
қ 50А/1, =0. 5mA n 5 Е 流 管 
Iy = ЗАЛЫ =| Ша = 1000V Us = 
RG3 M AV FSM RRM RMS 高 频 关 
100А/1, -5рА 700У/ Ше = 1000V/Up = 1. 3V 
Ілу = АЛЫ, =] Ugu = 200VZ/U,vs = 250V/ 
RU2Z FAV FSM RM RMS 高 频 关 
204/1, -10ҺА Up =1.5V 
Ipay = 2A/Irem = жа 
RU30 Pay PsM Ugu =400V/U, =0. 95V НЕН КІ” ”人 快 恢复 整 
200А/1; =10pA 流 管 
Lav = = 快 恢复 
RU30A т) rM Ugu =600V/Up =0. 95V ta =0. 4ps W 快 恢复 整 
200А/1, -10рА 流 管 
Ты = 1. 5AZIsu = FEET 
RU30Z ч ы Шм =200V/U, =0. 97V 1, =0. 4из Ж 快 恢 复 整 
80А/1, -10рА 流 管 
клу = 1. 5SAZIsu = apay yaaa 
RU3AM у Ы 0 -600У/0, =1. 1V 1, =0. 4ps w: 快 恢 复 整 
50A/ 有 到 -10рА 流 管 
Ipay =1.5AL7rsw = 快 恢复 整 
3M : i Ugy =400V/U, =1. 1V 1 =0.4 
RU 50А/1, =10pA RM F m ps 流 管 
Ipay = 2AL1rsw = 快 恢复 整 
3YX | i Ury -100У/0; =0. 95V 1 =0.2 
RU 50А/1, =10pA RM F m Hs 流 管 
Lv = 0.25A/T; = 
FAV /1Қ _ _ 快 恢复 束 
EUOIA 0.25А/1ру =15A/Ip =| Ugu =600V/U, =2. 5V Mvi 
L E 
10pA 
Ipay = 0.25А/1 = т. 
u - 快 恢复 整 
EUIA 0.25А/1ру =15A/Ip =| Ом =600V/U, =2. 5V Ж. 
mE 
10pA 
Гу = 0.25A/T; = 
=: ) _ _ 快 恢复 整 
RUIA 0.25А/1ру =15A/Ip =) Ugu =600V/U, =2. 5V 7. 
їйїн 
10рА їй 
ү = 0.5АЛ = 
ҒАУ Zl, _ _ 快 恢复 整 
AUO1A 0.5А/1ру -15А/Іы-| Ugy =600V/U,=1.7V 4% 
ML E 
10А 
ү = 0.6бАЛ = m 
= Е 快 恢复 整 
ASO1A 0.6А/ у =20А/1, =| Ugu =600V/Up =1. 5V 4. 
me EY 
10А 
кү = ОБАЛ = Б 
= 2 快 恢复 整 
ЕНІА 0.6А/1-у =30A/1 = | Ом =600V/Up = 1. 35У ч. 
уі Е 
10А i 
һу = 0.6бАЛ = 
FAV 6A/1, _ _ 快 恢复 束 
RFIA 0. бА/ у =15A/ = | Upu =600V/U, =2V а 
Лі E 





10А 
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ЕЕ 
а 


电流 参数 





КНІА 


Iray = 0.6бА/ = 
0. 6А/ су =35А/1 = 
SLA 


UR M 





ЕЅІА 


Ipay = 0.7А/1р = 
0.8А/1ы -30А/1, = 
10ҺА 


0 RM 





ES01 A 


Ipay = 0.7А/1р = 
0.8А/Г 5м -30А/1, = 
10ҺА 


UR M 





RSIA 


Ipay = 0.7А/ = 
0.8А/Г 5м -25А/1, = 
10нА 


0% М 





AU 


02А 


Ipay = 0. ВАЛ = 
0.8А/1ыу =25А/ = 
10pA 


U RM 





EU 


02A 


Ipay = 1AZ/k = 1A/ 
Is =15А/ 1 = 10pA 


U RM 





EU 


2A 


Ipay =1АЛЬ -1А/ 
Ту =15А/ 1 =10pA 


U RM 





RU 


Ipay = ТАЛ, = 1А/ 
Isu <20А/1, -10рА 


0 RM 





RU 


2AM 


Ipay = 11A/ = 
1. 1A/Ipsų -20А/1, = 
10A 


UR M 





RU 


20A 


Ipay = 1.5А/1р = 
1.5А/Гыу <50А/1, = 
10ҺА 


0 RM 





RU 


3A 


Ipay = 1.5А/1р = 
1.5А/Гыу -20А/1, = 
10ҺА 


UR M 





RU 


3AM 


Ipay = 1.5А/1р = 
1.5А/Гыу =50А/ Г = 
10ҺА 


UR M 





RU 


30A 


Irav =2A/ 厅 =2A/ 
Ipsu <200А/1, <10рА 


UR M 





RU 


31A 


Іду = ЗАЛЫ = ЗА/ 
рм = 150А/ 1, = 50А 


UR M 








RU 


4A 


дұ = 1.5А/1р = 
ЗА/1ру =50А/1, = 
10ҺА 


0 RM 





RU4AM 





lrav = 2A/F = 
3. 5A/ Ipsu =70А/Л = 
10А 





U RM 








V 


=600V/U, = 1. 
















































































































































































(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 其 他 参数 封装 备注 
Urru = 1000У/ у; = TE 3 
мү = «м =150А 高 频 开 关 
RUG Trav =3А/ гм 700V/ Upe = 1000У/ Шу =1. 6V 
Urru = 20У/ Шуу = 14V/ SMB/DO- ЧОРА T 
SR32 Iray =ЗА/ и 580A | 20V/Us =0. 5V 214AA “| 全 整流 管 
80A Urru = 30У/ Оқу = 21У/ SMB/DO- 5 特 基 热 
ЮН Гу =3А/ у = Upe =30V/Up =0. 5V 214АА SERRE 
0А Urru = 40У/ Шуу = 28V/ SMB/DO- ЧОРА ЗА 
эзе hav ЗА / гм =8 Upe =40V/Up =0. 5У 214АА (ERWE 
A Urru = 50У/Оһуқ = 35V/ SMB/DO- 4 特 基 热 
ш Trav “ЗА ы =80А соул, =0.7V 214АА |е 
А Urru = 60У/ му = 42V/ SMB/DO- H FF ЖЖ 
6 Trav “ЗА қы =80А А =60VZU, =0.7V 214AA |е 
80А Urru = 80V/Urys = 52У/ SMB/DO- 肖 特 基 热 
shag Tray “ЗА ы =80А V врү/р, =0. 85V 214АА |е 
0А Urru = 90У/ у = 64V/ SMB/DO- H 特 基 热 
ағы hav 53A/Tesu =80А ул, =0. 85V 214AA “| 全 整流 管 
J Ети Ei =s 
第 3 节 m АЖЕ 
型 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 
Ucgo = 60У/0сғә = 40У/ _ 
2N3904 Іс =200mA Ua eN Pp =625mW NPN 
EBO 7 
ақы ШЕ во = = 40V/Ucro = 
2 N3905 Io = —100тА/Л су = Ucpo 0 CEO Ры =625mW PNP 
-200тА -40У/ кво = -5V 
= mÀ ZL = шо = = 40У/Ш ко = 
2N3906 каны = Veso ко Ры =625mW PNP 
-200тА -40У/ кво = -5V 
во = 160У/ Шеке = 140V/ 
2N5550 1. =600mA я — у Pp =625mW NPN 
ЕВО 一 
= = = ç = = 50V SOE 
2SA1213 ны = Veso Uoro P. =500mW PNP 
I -0.4А —50У/Шкво = -5V 
== = Ç = - 50У, эю ы 
2SA933 人 Осво 39V Voro Pe =300mW PNP 
-5mA -40У/ кво = -5V 
Е - зо = 60V/ Ucro = 50У/ 
2SC1815 Іс -0.15А/1,- бево 60V/ Ucro Ре =0.4W NPN 
0. 05А Urso =5V 
_ - ы уы жо = 45V/ 
Sy i Іс = 50тА/ = | к 50V/ Ucro P. =300mW NEN 
-50тА EBO = 
В Z 3 жо = 25V/ 
ЛА Іс = SOmA/I, = Я кын ОУ/ ско P. =300mW NEN 
-50тА EBO = 
m = ТЕГЕ ко = 12У/ 
к 16 = 100mA/l, = Ucgo = 20V/ Ucko йы н 
` 40mA Urso =3V 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 
Іс = SOmA/I, = Ucro = 50У/Шско = 45V/ 
2SC383TM Е Б 是 s о Ро =300mW NPN 
Е 
1, -150шА/1, = Ucpo = 60V/Ucro = 50V/ 
29038755 «дад cho “о Р,, = 150mW NPN 
30mA Upro =5V Е 
Ucso = 30V/Ucro = 25V/ 
250388 Іс =50њА я N о P. =300mW NPN 
ЕВО 一 
Іс = 50тА/ = Ооо = 30V/Ucro = 25У/ 
2SC388ATM > Е x. om P. =300 
-50mA кво =4V РЕСЕ NEN 
Ucro = - 40V/Uceo = 
8550 I. н 1. 5А CBO CEO P. =1 
Ú -25V/Uyso6 = -6V к= PNP 
Ic =0. 1A/Ícų =0.2А/ Ucro = 50V/Ucro = 45У/ 
BC847 i | Ñ Ñ Ры =300 
м -0.2А/1ру =0. 2А Ово =6V/ ба -50У kë іш НЕН 
Ucso = 100У/ Шек = 80V 
BCP56-10T1 Іс-1А У о á Pp =1.5W NPN 
Urgo =5V 
Ucso = 100V/Ucro = 80V/ 
BCP56-16T1 1. =1А к ro Р =1.5W NPN 
Ucso = 100V/Ucro = 80V/ 
BCP56-16T1G Ie=1A kap во = Š РЬ =1.5W NPN 
Urgo = 5 V 
Ucso = 100V/Ucro = 80V 
BCP56-16T3 1. =1А У о í Pp =1.5W NPN 
Upro =5V 
Ucso = 100V/Ucro = 80У/ 
BCP56T1 1. =1А и во = Š РЬ =1.5W NPN 
Urro = 5 V 
Ucro = 100У/Ш ско = 80У/ 
BCP56T3 Іс-ТА үн? Ез Р =1.5W NPN 
Urro = 5 V 
Ucro = 75У/Шско = 40У/ 
MMBT2222ALT1 Ic =600mA i Pp =225mW NPN 
Ugro =6V В 
EBO 一 
баю = 60V/Ucro = 30V/ 
MMBT2222LT1 1. =600mA Я ass 69 Pp =225mW NPN 
EBO 一 
Uco = = 60V/Uceo = 
MMBT2907ALTIG Ig = -600mA 9 све Pp =225mW PNP 
—60V/Urso = -5V 
EEE 1. = 200шА/Л м = Шаш = 60V/Ucso = 40V/ | ду 
200тА/1,у = 100mA кво =6V Daa МЕҢ 
MMBT3906 Іс = – 100тАЛ у = Ucgo = -40V/Ucro = -40V/ P 250mW 
-200mA/Tiw = -100mA | Upro = -6V La БҮР 
Ucgo = 40V/ Ucro = 25У/ 
58050 м =0.5A т с. CED Pey =0.625W| PNP 
EBO 7 
Пою = 40У/0с = 25V/ 
s9012 Ім = -0.5A кір Қа бер Рем =0. 625%! PNP 
ЕВО 一 
Осо = 40У/0сғә = 30У/ 
59013 Ic -500шА a в м о Рем =0.625W| NPN 
EBO 7 
Ucso = 60V/Ucro = 40V/ 
SBT3904F 1. =200mA Я TN шр P. =350mW NPN 
EBO 一 
Осо = -40У/0со = -40У/ 
SBT3906 la = -200mA т е m о P. =350mW PNP 
EBO 一 一 














84353 场 效 应 晶体 管 
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型 号 电流 参数 电压 参数 功率 Е 备注 ( 代 换 ) 
s = 60V/Upos = 
万 = 250mA/ бон Ооз 
27002 |, -03A 60V/Ucs = +20V/Up = |Р =0.311 | N 
тү 0. 85V 
= ‚= Unss = 500V/Upcs = 
万 =5тА/ DSS DGS P, =35W N 
2SK2662 (20А S00V/Ucs = +30V 
lp =12A/Ipþp=] (О =500V/Upcs = 
2 Pp =40W N 
AKOSO | a 500V/Ucs = +30V 
Ip =2A/Ipp= | буз =600V/ Upes = 
2SK3767 Pp =25W N 
ы” 600V/Uçcs = +30V 
арыз! = 8 307) Ds И Ы „| 
i Ipm = +20A *20V/Uçs o = -LSV| ” 7 
1=5 8АЙ =| Ups = 30V/Ugs = 
A03400 š Py ра 65 |Pp=1.4W |N 
30A +12V 
Ip = -3.5A/| Ups = -30V/Ugs = 
A03401 P a ” [Pp=1.4W | P 
Ipm = -30A +12V 
1 = 一 2.3A/ .= - 20У/ Gs = 
AF2301 j Uns Ucs =p =1.25W | P 








+8V 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 ШЕТ) 功率 ”| 极 性 备注 ( 代 换 ) 
S р {Р 
1 6.6A/| U 30V/U 5 р 
Be 559% ps 三 一 cs = S D 
A04411 Pp =3W P 
Ipm = -40A +20V И Š р | y 
G ñ 
S 
S р 9P 
A04459 | PITSSA] а= -30VWUcs= p31w | P 5 D 
Тм = -30A +20V ^^ G D 
G 
S 
51 952 
GI G2 
万 = —5А/1 Jos = —30У/ Исе = H 
ТЕЕ" ш| Uns= -30V/Ues=|p aw | | шартты! sP: 
= -30A +20V ШЕР»! H 
254 5р2 
DI oD2 
D 
Ip = -4.2A/| Ups = -30V/Ugs = 
AP9435GG | 5 Сор =1.25W | P 
Гм = -20A +20V P G 
S 
ясе E; 30V/U 
CEM9435A / = +20A/ I= 7 68” |р, -2.5М | P 
` | ж20У 
-1.9А 
DIDI D2D2 
Ip = 10.4А/| Ups =30V/Upcr = 
D13N03LT : R O [Pa =3.57W | N 
3 Ту =42А 30V/Ucs = %20У ч 
Sl Gl 52 G2 
D 
FDPF Ip =5A/7bu =| Ups=500V/Uçs= |А зо | N 
7N50U 20А +20V Ы а 
5 












































(2%) 
型 号 电流 参数 ШЕТ! 功率 ”| 极 性 备注 ( 代 换 ) 
D 
Ip =5A/bu =| Upss =500V/Ucss = 
FDP7N50U D DM DSS GSS Р, = 89ү N 
20A +20V G 
S 
D 
1, =24А/ уу = s = 500V/Ucss = 
FQA24N50 р DM Upss Ucss Р, =290 W N 
96А +30V G 
S 
D 
° 
I =24А/Г ум =| Upss =500V/Ucss = 
FQA24N50F D DM DSS GSS Р, =290 W N 
96А +30V а 
5 
D 
In =7. 2А/ П = а = 800У/ Upa = 
FQA7N80 р DM Upss 8 Ucss Р, = 198W N 
28. 8A +30V G 
S 
D 
FQPF Ip =45А/у =| Upss =600V/Ucss = P. =33W N 
5N60C |18A +30V И G 
S 
D 
I =&5АЛ м =| Оз =600V/Ucss = 
FQP5N60C D DM DSS GSS Р, РА 100W N 
18A +30V G 
S 
万 = -5.3AZ Ups = —20У/Ш = 
IRF7314 P - ° ІР,а2Ұ P 








土 12V 
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(Ж) 
型 号 电流 参数 电压 参数 功率 极 性 备注 ( 代 换 ) 
Ip = -4.3AZ| Ups = —12У/Ш = 
IRLML6401 | 3 Por =1.3W | P 
LAON МЕНТІ + 上 8V P 
DIDI D2D2 
Ip = 10.4А/| Ups = 30V/Upcn = 
PHKD13NO3IT | “` [Po =3.57W | N 
$ Ipm =42A 30V/Ucs = +20V 
51 GI S G 
D 
Ip = -3.9AZ| Ups = -20V/Upcn = 
PMV65XP i E [Poa =1.92W P 
Шы Ipm = -15.9A | -20V/Ucs = +12V ш G 
S 
D 
Ip = 115шА/ Upss = 60V/Ucss = 
K7002 5 Р =225mW | N 
R Ipp =800mA +20V 5 Ë G 
S 
s = —30V/Ucs = 
S19435 Ip = -5.3A Unss /Ucs Ру-2.5М7 | P 
+20V 
1 = +5A/Ípp = 
қ БІ Uss 30У/ сө = DOA 
SP8K1 +20A/1s =1.6A/ ат ü Ё Pp =2W N (1) Trl Source 
Ір =6. 4A (2) Trl Gate 
a k. Е! (3) Тг2 Source 
(4) Тг2 Gate 
(1) (0) (3) (4) (5) Т2 Drain 


(6) Тг2 Drain 
(7) Trl Drain 


(8) Trl Drain 


1. LG 液晶 电视 










































































































































































机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
н PEN C316, C317, Q308 ( 2SC3875S ) Q313 
LG RT-30LZ50 AV {525 EGH (2SC3875S) 有 问题 
Те К 0310 (25С38755 ) 0315 (25638755), 
_ 合成 信号 
Le RT30FZ50 全 成 信号 上 无 光 Q316(2SC3875S) 不 良 
LG RT-30LZ50 TV 信号 上 无 光栅 TU1000 不 良 
LG RT-30LZ50 _ 开 机 后 无 光栅 ,但 г. 1900 ~ 1903 有 问题 
指示 灯亮 
开机 后 电源 指示 灯 IC1300(MP1583DN) \1C4 ( LM1117MPX ) 、 
LG RT-301250 | жш IC8 ( KA7805R) 有 问题 
LG RT-30LZ50 无 伴音 扬声器 连接 电路 异常 
通电 后 不 能 开机 ,电源 TEREN уем 测 CN804 的 
LG RT-37LZ55 指示 灯 不 亮 晶体 振荡 器 X800 失效 5V 电压 失 党 
通电 后 不 能 开机 ,电源 测 电源 开关 无 
LG RT-37LZ55 指示 灯 不 亮 Q1001 不 良 5v 电压 
通电 开机 后 伴音 正常 ， Р a 测 L1022 处 无 
LG RT-37LZ55 但 无 图 像 电阻 R898 损坏 24V 电压 
LG RT-37LZ55 通电 开机 后 有 图 无 声 X300 不 良 
2. TCL 液晶 电视 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
测 0103 ( AMS- 
aE 不 定时 自动 关机 供电 二 极 管 D42(1N4001 ) 不 良 117-25СХ) 的 输 
š 入 端 电 压 仅 为 2V 
коо аш 电源 背光 板 上 Q11 击 穿 12V 输出 电压 
(М5181 机 心 ) 
偏 低 
TCL C32F220 | 2, ен Аа 
(MS181 机 心 ) 满 屏 红色 图 像 主 芯 片 U12( MST6M181 ) 不 良 
TCL C32F220 | „та, U4 (34063) 损坏 ,电阻 R77 .R78 Á Ë , B £T 
(М5Т6М181 机 心 ) 灯亮 不 能 开机 闪存 芯片 UL1(25032 ) 损坏 
TCL C32E320B | 灯亮 不 能 开机 , 按 遥 控 需 
(MT27 机 心 ) | 和 按键 均 无 反应 ыы 
11] 0104 处 电 
sn 热机 花屏 主板 上 Ul04 不 良 压 为 1.8V( 正 党 
值 为 2.5V) 
PFC6563 ú) 
TCL C37E320B | 不 能 开机 PWMIC(5571 ) 损坏 电压 失常 ;电源 


板 为 132021 





TCL 119Е09 





三 无 





IC01 (NCP1271 ) £ ® 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL LI9NI8 | ш, ТЕ 
( RTD2662 $1л›) 搜 不 到 台 Ul11(7805 ) 损坏 
TCL L19N6 
> Эё © Ajg HIE H 司 
(MS9UI9A BL) 动 开 关机 主板 的 供电 电路 中 D102 不 良 
МЛ JE J ав 
TCL 11936 三 无 ,指示 灯 不 亮 1C01 ( NCP1271 A) 损坏 `.D05 漏电 
TCL L19N6 = 振荡 块 IC1 外 接 器 件 D03 损坏 
TCL L19N6 无 伴音 前 置 处 理 部 分 U502( SC7314S) 损 坏 
TCL 122Е09 搜 不 到 台 0105 (7805) 损坏 
TCL 1226 тере КЕЗЕН! PELETER К 
(MS9U19 机 心 ) 字符 花 ,图 像 有 横道 干扰 | 电源 板 主 滤波 电容 С2(450Ү/150рЕ) 失效 
TCL L22N6 机 几 分 钟 花屏 р101,0102 不 良 
TCL IL22N6( М5] 灯 闪 一 下 ,黑屏 ,指示 轨 
T9V19- LF 机 心 ) | 熄灭 DIOL ZN 
TCL L22N9 无 声 功放 TFA9843 外 围 电容 CE709(470kF ) 
(9E19 机 心 ) 击 穿 
TCL 123Е09 无 伴音 功放 U504(TDA1517P) 损 坏 
TCL 123Е09 三 无 ,指示 灯 不 亮 IC01 (1271A) 外 围 电阻 R11 变 值 4. ж 
TCL І24Е09 Я | ' 
执 МГ ғ е N 
(RTD2662 机 心 ) 热机 不 开机 晶振 X401 ҒЫ 
TCL 124Е9ВЕ a ena A: =: 
(MS58 机 心 ) 灯亮 不 开机 功放 U601 损坏 
TCL L24S10 无 光栅 ,用 遥控 器 开机 绿 | нн 
еса БУ F 3 有 问题 
(MT23A 机 心 ) | 色 指示 灯亮 ,背光 灯 不 亮 | 存储 器 0203(M24CIGMN) 有 门 是 
TCL 126Е19 Sa: Ие дұр 
(MSI9LR 机 心 ) 2 度 低 数字 板 上 电阻 R10 损坏 
主板 LVDS 线 
TCL 126Е19 кй 屏 的 T-CON 供电 MOS 管 U802 ( A0483 ) ifi P201 #0), 2) 
( MS68B 机 心 ) 4 损坏 脚 屏 的 T-CON 
供电 12V 无 电压 
ҮІ H: rH Hé 
TCL 126FS200BD| 不 能 开机 主板 上 C121、C815 损坏 , DC/DC 转换 板 上 . зз 
(MS48 机 心 ) ш 1601 (1593) © .@@ 脚 之 间 短 路 ` 
ТСІ, 126Е9 P EAE РОЛЕ нее ЕКЕН 
(мзо1в 机 心 ) | 音 量 光 标 有 重 影 软件 方面 有 问题 ( 重 写 FLASH 程序 即 可 ) 
TCL 126Е9У P DR е 
( М891 В 机 心 ) 灯亮 不 开机 数字 板 上 U300(MST6M19 ) 损坏 
TCL L26F9BE | рын; ЕРУ а 
( MS68 机 心 ) 遥控 失灵 待机 管理 块 U002 ( WT6702F ) 损坏 
测 KEY 电压 
к . 3 动 关机 0001( МТ8223) £ Ë 为 2.8V( 正 常 时 
(MT23L 机 心 ) 为 3 3V) 
功放 块 静音 脚 
ee 无 声音 功放 块 TPA3113D2 不 良 @ ,@/4)3.5у 


(MT23L 机 心 ) 




















电压 为 0V 
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( 续 ) 
ШЕТ [ШЕ 对 应 部 位 备注 
омео быр) 开机 出 现 马赛 克 R312 Æ DDR 的 @ 脚 的 铜 皮 线路 有 问题 
а D814 软 击 穿 
scoe ЖИ 记忆 IC 24064 数据 错乱 
4. 无 伴音 R620 到 RP202 的 电路 板 有 问题 
a с 33V 稳 压 管 D101 软 击 穿 
(мос ыру Төлен 晶振 不 良 
sP U805 损坏 
(MS68B а) | ТХЛ “undi” | {гь UOO 






















































































































































































TCL L26M61 | ¿Lu r 晶振 7100 一 脚 对 地 接 的 电容 C141 (22рЕ) 
(MS18 机 心 ) 灯亮 不 开机 漏电 
TCL 126 М90 、 м ЮР Сы 测 0801 的 3.3V 
(М8179 机 心 ) 冷 机 不 能 开机 主板 上 U801 ЖБ 输出 电压 为 2.8V 
TCL L26N5 07 š 
声音 则 AV 板 的 耳机 插座 不 良 
(меп 机 心 ) 无 声音 Mj АУ 板 ñi 
TCL L26N8 сни 灯 管 上 上面 的 偏光 模 有 油污 
(TD2662 机 心 ) 异 莫 上 部 有 黑 圈 灯 管 上 面 的 偏光 模 有 ? 
TCL L26N9 图 像 上 有 马赛 克 主 芯 片 MST9U19A 内 部 不 良 
TCL L32D78 ы ыз, V 
К 主板 上 U10 虚 焊 
CMS81 їл») | 个 能 开机 
ік ) 噪声 U41(5451 ) В 
测 主板 供电 1С 
ТСІ.132809 | тж ДЫН DC 转换 1С U800( МР1582) 不 良 — 
( MS82D 机 心 ) 灯亮 不 能 开机 转 ( ) 均 无 电压 输出 
电源 板 上 电 有 瞬 
TCL 132Е10 不 能 开机 电源 板 上 电阻 R206(4.79) 变 值 ДЫ 4. 压 然 
后 慢 慢 降低 
Gen | 图 像 信 色 电容 C287 漏电 
TCL 132Е4300- А БЕРЕСЕ 测 电感 L105 
3D(MS28L тым) 个 能 开机 D103 性 能 不 良 无 5V 电压 输出 
不 能 开机 (通电 后 有 TCL 
TEL L3225300A| 字 符 后 黑屏 融 控 和 按键 | U402(25F16) 损 坏 
(MS99 机 心 ) 失效 ) 
主板 上 无 5V 
TCL L32E5300A| „2. ER L004 KÈ Ej 
(M999 机 心 ) ашы. тп 供电 电压 
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(Ж) 

机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL 132Е5300А 11] Q701 的 e 
不 定时 无 伴音 Q701 ( А1015 ) 损坏 极为 1.6V( 正 党 


(М599 机 心 ) 





值 为 0V) 





TCL L32E5300D 







































































(MS801 机 心 ) 灰 屏 异 中 控 板 IC7(KL5TW111 ) 损坏 
ТСТ, 132Е5390А- ЖУ 、 
3D(MS801 机 心 ) 无 声音 功放 U701(5707) 不 良 

TCL 132Е77 | „ругу PFC 输入 电压 检测 电路 L6563@) 脚 外 接 电阻 | 无 12V 24У 电 

( MS88 机 心 ) RF12 变 值 压 输出 

TCL L32E77 不 开机 实时 时 钟 电路 中 U504 内 部 不 良 

TCL L32E77 不 开机 ,无 24V 12V 输出 | 保护 电路 IC4 不 良 

机 红色 指示 灯亮 ,但 按 | 一， Е 

TCL 132Е77 ЖЕЕ RAIE 数字 板 上 0506 (12Е675 ) 损坏 

TCL 132Е9 === jamus ss КӨН СЕ 测 5V 电压 仅 
( MS88C 机 心 ) 三 无 ,指示 灯 不 亮 电源 板 上 DB5 不 良 为 2V 

TCL L32E9BD | VGA 无 图 像 ,其 他 信号 源 


( MS68B 机 心 ) 


图 声 正 常 


U201 损坏 ,R334 变 值 





TCL L32E9BD 






























































(MS68 机 心 ) 无 图 像 用 户 存储 器 ( W24C64) 有 问题 

TCL 132Е9У ETA келеп : p W 24V 12У 偏 
(MS91B 机 心 ) 热机 自动 关机 数字 板 上 功放 IC STA3338W 损坏 低 
ма б ) | Аж 主 IC(MST6M19G) 损 坏 

TCL L32E9V | 不 开机 伴音 功放 U700(STA333BW ) 损坏 

TCL L32F11 刚 开 机 图 像 正 常 ,热机 ag . 
(MT23L 机 心 ) | 灰 屏 晶振 X27 不 良 


(MT23L 机 心 ) 





TCL L32F11 











测 主 必 片 MT- 





















































































































































(MT23L 机 心 ) 不 定时 不 开机 复位 电路 中 Q101 不 良 " 3.3V 
TCL L32F19 PFC 电压 不 稳 PFC 电容 C5 损坏 、RF12(470kQ) 损 坏 

ee ) 机 背光 点 亮 ,无 图 有 声 | 屏 供电 MOS 管 U802( A04803 ) 击 穿 

(ӘЛЕН | жады tm ню? Жа 

eres Е ола ЬШ R312 到 DDR( 0205) @ 脚 过 孔 有 问题 

о ‚| 通电 后 红 灯 亮 ,不 开机 | 复位 电路 中 电容 C202 漏电 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL L32F19 | 不 定时 自动 调 信 号 源 ,| sa. ң 
(MS68 机 心 ) | 跳台 三 端 稳 压 块 U806 损坏 
TCL L32F19 кч 
(MS01 机 心 ) TV 搜 不 到 台 电阻 R626 已 开路 
TCL L32F19 机 音乐 正常 ,但 AV TV Ее 
(MS68 机 心 ) | 有 杂音 0901( HEF4052) 损 坏 
TCL L32F19BD| A s HPR EE tE КЕ ет 数字 板 上 FL- 
( MS68B 机 心 ) 不 开机 U808 HO .@ 脚 外 于 电感 L806 虚 焊 ASH 无 供电 
TCL L32F19BD de a 7. a PE 
(MS68B 机 心 ) 无 伴音 , 且 字 符 都 是 英文 | 记忆 IC 24C64 损坏 
TCL L32F19BD ПЕСЕН Ее К me 测 U203 © 脚 
(MS68B 机 心 ) 收 台 不 记忆 记忆 IC( U203 24C64 )@ 脚 连接 有 过 和 孔 无 3.3V 电压 
TCL 132023008) „=. Т Ера а 0103 输出 电 
( MT27 机 心 ) 灯亮 不 开机 主板 上 U103 外 围 电容 C120 不 良 压 仅 为 0.7V 
TCL 132F2300B| 和 TER PEE кү <р 测 0500 © |Ң 
( MT27 机 心 ) 冷 机 无 伴音 静音 控制 电路 中 电容 C508 不 良 3 3V 电压 失常 
И 无 24V 电压 输 
TCL 132Е3200В сы с. 电源 板 上 IC (1415) 名 脚 外 接 电容 C409 
灯亮 不 开 、 出 jl 
(мто1с 机 心 ) 灯亮 不 开机 漏电 ‚ 1415 0 无 
电压 输出 
TCL 132F3200B| ынк е" а LVDS 电压 有 
( MT01C 机 心 ) 背光 亮 黑屏 存储 器 U201(24C32 ) RR 的 仅 为 0.3V 
测 0601 HY с Ж 
电压 为 1.2V( 正 常 
шн Б 热机 无 声 EBE R676(4. 7k) 变 值 时 为 4 18V ) „0601 
` 的 b 极为 0.68V 
(正常 为 0.11V) 
测 U101 处 电 
. = U101 不 良 压 为 3.3V (正常 
时 应 为 2. 5V) 
TCL 132Е3370Е Н TR 
( MS82L 机 心 ) 不 定时 跳 菜单 按键 板 上 二 极 管 D2 漏电 
TCL 132М02 = Е 测 供电 电感 
(MS82C 机 心 ) 不 开机 U806(MP1494 ) 损坏 1820 无 电压 输出 
TCL 132М16 _ н 测 CPU 无 3.3V 
(MS68B 机 心 ) | 个 开机 0201 损坏 供电 
TCL 132М16 E SETETE 待机 管理 集成 电路 0002 ( WT6702F) 内 部 | 测 000218} 
(MS68 机 心 ) отын ЖЖ | 不良 3. ЗУ 电压 偏 低 
ТТУ 字符 显示 异常 , 屏 亮度 不 | 电源 板 上 稳 压 电路 中 IC5 (Р621),1С7 电源 板 型 号 
均匀 (TL431 ) 损坏 为 IP3235PW 
TCL L32M61 T naga SV ЖЫ ДИНЕ 
(MS88 机 心 ) 机 花屏 竖 线 电源 板 上 两 个 SV 滤波 电容 损坏 
TCL L32M61 不 开机 晶振 Y1(14. 318MHz) 不 良 
TCL L32M61 有 时 自动 关机 PFC 电路 中 RW13 损坏 
TOL T3ZM6IB е 3. 3V 稳 奈 块 US 不 良 





(MS88 机 心 ) 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL L32M61B | 图 像 偏 色 , 搜 台 时 满 屏 о 
(MS88 机 心 ) | 红色 MST9U88 引 脚 虚 焊 
TCL 132М16 чы ІШ CPU 无 3.3V 
(MS68B 机 心 ) | 个 开机 0201 损坏 供电 
ЖІ н 
TCL 132M16 | 按键 与 遥控 器 均 失 效 | 待机 管理 块 U002( WT6702F) 内 部 不 良 | U002 © H 


(MS68 机 心 ) 





3.3V 电压 偏 低 











































































































































































































































































































字符 显示 异常 , 屏 亮度 不 | 电源 板 上 稳 压 电路 中 IC5(P621) IC7(TL431)| 电源 板 型 号 
TCL 132М16 均匀 损坏 为 IP3235PW 
TCL L32M61 р уре ТЕП АУЕ РЕ ЖАНЫ; 
(MS88 机 心 ) 机 后 花屏 竖 线 电源 板 上 5V 两 个 滤波 电容 损坏 
TCL L32M61 不 开机 晶振 Y1(14. 318MHz) 不 良 
TCL L32M61 有 时 自动 关机 PFC 电路 中 RW13 损坏 
TCL L32M61B 
花屏 9 ЕЁ N 
(Ms88 机 心 ) 花屏 3.3V 稳 压 块 U5 不 良 
TCL L32M61B | 图 像 偏 色 , 搜 台 时 满 屏 НА 
(MS88 БЫ») | 红色 MST9U88 引 脚 虚 焊 
Су РЕС Е 390V 电 
күлен 2 时 不 开机 , 有 时 月 动 | PFC 电路 16563 外 围 取样 电阻 RF15 Я (Е, 16563 © 
(MS88 机 心 ) 脚 电压 偏 高 
TCL L32M90 | 交流 关机 后 ,二 次 再 通电 ЕЕЕ 
(MS719 机 心 ) | 不 能 处 于 待机 状态 MCU 0201 ( MST799KU) 性 能 不 良 
TCL L32M9B | 开机 后 图 像 和 字符 都 | 主 世 片 鸭 脚 与 帧 存储 器 团 脚 之 间 电 阻 R310 
(MS19C 机 心 ) | 花屏 不 良 
TCL L32M9B | „а EE 友人 pep 
(мес 机 心 ) 背光 灯 闪 烁 ,不 开机 声效 应 管 Q808(PMV65XP ) 漏电 
待机 指示 灯 微 亮 ,二 次 开 | ，，、 ба 测 0811 @ 脚 
TCL 132M9B | 机 无 图 无 声 电容 C853(2. 2kF ) 损坏 电压 失常 
TCL L32N5( 兆 ж зи че МЫ Кр 
Ji ODM 机 心 ) 有 图 无 声 静音 控制 电路 中 Q511 ЖБ 
待机 5V 正常 ,无 24V| 稳 压 环 路 中 电容 C33 失效 IC3(L7550-B) 损 | 电源 型 号 
TCL L32N5 电压 坏 为 MLT668 
= 熔 丝 ,开关 管 Q3 ,电阻 R60, R61 ,电容 C39 
ТЫЗ 三 无 (4700pF/1000V) 损 坏 
TCL 132N9( 兆 | „см Nr b| EEJ H 2 泼 由 
驰 ODM 机 心 ) 动 开关 机 功放 外 围 电容 C619 漏电 
Gss. 01.04 损坏 ,电阻 R23 、R28、R29 损坏 .ICH 电源 型 号 
TCL L32N9 三 无 , 烧 熔 丝 损坏 为 MLT668 
TCL L32N9 TV 无 伴音 U501 ( TDA9885 ) (@) 肢 外围 电容 C537 损坏 
TCL 132P10 | 无 伴 兰 伴音 集成 电路 U601 (ó JJ ZF FE] ЕВ 2 C671 
BD(MS68 机 心 ) кн нин 
TCL 132P11FB| с. у> з ІНІ 
DE( MS06 机 心 ) 不 能 遥控 二 次 开机 主 芯 片 MSD206 有 问题 
测 功放 (TDA- 
ТСТ. 132P60BD| 所 有 信 源 无 声 功放 (TDA3113D2) 内 部 不 良 3113D2 ) 静音 脚 


(MS81L 机 心 ) 








(ODM) TEE 



































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL L32P60BD| „2. PP ЖЕ 测 Р-ОМ 无 电 
CMS81L 机 心 ) 灯亮 不 开机 开关 管 Q104 击 穿 E 
TCL L32P60BD қ 
(MS8IL 机 心 ) 不 开机 DDR U502( W9425G6EH) £ Ë 
TCL L32P60BD | 三 无 U1(54331) 损坏 ЗУ 电压 输 
TCL L32P60BD = 
зи Бе PARE ЖАНЕ НЕЕ ЕЖ НД 
(CMS81L 机 心 ) | 黑屏 ,背光 不 之 变压器 T505 中 脚 与 背光 高 压板 有 虚 焊 
TCL L32W3212 с Е 测 0106 无 3.3V 
(MT27CA ЙЛ») 不 开机 三 端 稳 压 器 U106 损坏 电压 
台 有 雪花 点 ,但 是 收 不 
TCL 137E19 E 42. U111( CW7805) 损坏 
а 
TCL 137Е320В а 测 高 频 头 上 
ЕЗГЕ 员 坏 
(MS81 机 心 ) Ағ 电阻 R216 损坏 SDA 脚 无 电压 
TCL 137Е5200ВЕ| _. Жерг р 24У 输出 电压 
(MS28 机 心 ) = 变压器 TS2 不 良 仅 为 3.5V 
测 0103 [105 ~ 
"a 灯亮 不 开机 数字 板 上 U101 .0105 有 问题 U107 的 输入 端 均 
É 无 SV 电压 
TCL 137Е5200ВЕ қз ыы 下 
CMS48IA 机 心 ) 无 伴音 КЕГЕ Q1600 不 良 
aa, ед Ж" ; 测 1С2 10 ЕВ 
TCL 13789 | 不 定时 自动 关机 电容 CF1 漏电 压 失 常 
TD кж 1. 8V 供电 延迟 电路 C865 开 焊 


(MS68 机 心 ) 

















TCL L37E9BD |, 








机 指示 灯 闪 几 下 后 ,不 
机 








IC3(L6599D ) 损坏 





TCL L37E9BD 











机 收 台 有 雪花 点 ,但 收 























33V 自 激 振荡 电路 中 电容 C117 (560pF ) 
H 















































































































































(MS68 机 心 ) | 不 到 台 ле 

пасу | Ё ~ PWM 电路 中 IC2 外 围 元 器 件 Q12 24У 
5. ш 灯亮 不 开机 MST9X88 或 FLASH 有 问题 

(кава BL) 有 时 开机 自 屏 或 灰 屏 | U26 损坏 

. АУІ 无 图 像 (一 ) EGA i 

2. AVI 无 图 像 (二 ) AVI 的 信号 耦合 电容 C91 失效 

4. 灯亮 不 开机 主 芯片 0300 损坏 

5. 花屏 动态 存储 器 U205 因 脚 与 主 CPU 开路 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL I40E9F | 按键 错乱 三 端 稳 压 器 U901 不 良 
“ 4 Masu D805 PE 1. Та 
TCL L40E9FBD| 不 开机 D806 不 良 
1. си 不 定时 不 开机 U201 FH 
. 热机 自动 跳出 菜单 Еа 的 限 流 电阻 R291 两 端的 РСВ 过 和 孔 
2 不 开机 主 芯 片 到 DDR 的 电阻 RP206 变 值 
о 不 开机 DDR 前 级 供电 二 极 管 U805 损坏 í. Коз РИ Ж 
TCL LOESER] уруну, UMR жа E 
4. 不 开机 ,有 继电器 吸 合 声 | CS16 WR . š 
` 不 开机 U801(FSQ510) 不良 
ш кы | 有 时 不 开机 复位 晶体 管 0201 损坏 кыз о 
созы) | 不 开机 ,有 继电器 吸 合 声 CS16 WR 2. ~ 
Мы AV1 热机 无 声 U901(4052 ) @ 脚 漏电 
е ЭЙ U15.Q1.U14 短路 ,U301 损坏 


ED( MS06 机 心 ) 














TCL 14059 


测 0600 15 34 



















































































ко Кн 
(MS91 机 心 ) TV 无 图 像 ,AV Е | 晶振 不 良 电压 失常 
TCL L42E5300A| 无 图 像 DC 24V # DC 12V 电路 中 Q003( DI3N03LT) 
(MS99 机 心 ) 不 良 
TCL L42F4300D- ТЕ ы ІШ 0107 的 输 
3D(MS28L 机 心 ) 2020 U107 损坏 出 电压 偏 高 
测 复位 电压 为 
s mp 复位 电路 中 电容 C607 漏电 高 电 平 ( 正常 时 
为 低 电 平 ) 
TCL 142E4300-| _. 
3D(MS28L 机 心 )〗 不 开机 шы 
测 数 字 板 上 
Tsawar | 不 开机 ,电源 指示 灯亮 | 数字 板 上 D102 4% з. 3V SV .12V 各 
(MS28 机 心 ) 级 供电 均 为 0V 





ТСТ, 142Е5300А 
(MS99 机 心 ) 




















机 无 声音 ,但 图 像 正常 





U701 ( ТА55707) ЖМ 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 备注 
TCL 142553000) _. р 2 
K ЖЕ 0006 已 烧 坏 
(MS801 机 心 ) | 不 开机 主板 I 
b S= PT D 5 
TCL 142Е77 27 THa U8 (7815 ) 损坏 
TCL L42E9FBD ИЕ ЕР 
82 0201 ( М5Т6М68ҒО) 外 接 晶振 不 良 
(MS68 机 心 ) 无 规律 自动 关机 ( 0) HH 
TCL L42E9FBD ehes Бае 
律 3 U201( MST6M68FQ) 外 接 晶振 不 良 
(MS68 机 心 ) 无 规律 自动 关机 ( Q) HH 
ЕЗ 2 ы ЖО Pe PF, 
TCL L42E9FBD М.Л R086 与 R079 处 过 孔 断 测 U201 
ан ы 测 无 24V 背光 
TCL ТА2Е9ЕРЕ | 不 定时 黑屏 运算 放大 器 IC(IC4 LM393 ) 损坏 供电 电压 5 
TCL ОРЕМ. аара 伴音 功放 部 分 U501( TAS5706 ) 损坏 
saccy) ЖЕ fra ( 19 
ТЯ 不 开机 时 有 
TCL 25 
时 不 开 U502(25F16) Ж 24V, 但 无 BL- 
3D(MS28L 机 心 ) ANAA ( ) ON 电压 
'TCL, L42F1300 复位 电压 为 高 
-| = 复位 电路 0601 不 良 电 平 (正常 为 低 
3D(MS28L 机 心 ) SA 复位 电路 Q HP) 
TCL L42F1300- < 功放 供电 电路 中 电容 C923 (220ҺЕ/35Ү) 
i [/ -H 5 
3D(MS28L 机 心 ) ЖаН ан 失效 
TCL 142Ғ19 三 无 熔断 电阻 R810 R825 烧 坏 ,电容 C806 损坏 
TCL L42F19FBD| , 动 关机 PFC 电路 中 QF5 ( SK3568 ) 软 击 穿 .RF12 电源 板 型 号 
( MS68B 机 心 ) I (470k) 开路 为 PWL3235 
TCL L42F19FBE 5522. А a 
亮 不 开 U211@ 脚 到 U202 、U203 之 间 的 过 孔 有 问题 
(MS58 机 心 ) T: ЖЯ 机 ОН | УЗ. A 
TCL 142F2300- > = Кен 
` U100 烧 坏 Q105 对 地 短路 无 5V 电压 输出 
3D( MS28L 机 心 ) Шы HIQ 
TCL 142Е3200Е| _. қ A Жер 
К 12V 转 5V BJ DC-DC 电路 中 0105 击 穿 3.3V 供电 失常 
(MS28 机 心 ) 不 开机 转 J 路 中 Q š; 
TCL 142Е3300В қ : 
= HE U100( 54331 ) Ж 
(MS82T 机 心 ) 三 无 主板 上 ( 25% 
! СЕ2 处 电压 高 
TCL L42F3300B| 三 无 СЕ2,С3 32,1103 (7930) 不良 达 500V 
TCL IA2H78FR9 _. а) 测 18Ү 电压 仅 
三 伴音 集成 电路 U7001 损坏 : 
(MC77 机 心 ) | 三 无 伴音 集成 电路 损坏 为 0.4V 
TCL L42K73B ; - = 
) КЕ 06( AP1084-1. 8V) .U8( АР1084-3. ЗУ) K R 
(GC32 机 心 ) 灯 闪 不 开机 ( ).U8( ) 
2. 电源 板 型 号 
TCL L42M61F 动 关 机 过 电压 保护 管 ZS5(27V) 不 良 为 PWL37C 
TCL 142M61F | 不 定时 自动 关机 开 / 待 机 控制 电路 中 IC4 损坏 
TCL 142M9HBD| 伴音 有 噪声 U805 的 接地 脚 虚 焊 


(MS68 机 心 ) 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL L42P10BD | 有 时 开机 背光 亮 ,无 图 无 | 0201 (134) 脚 和 下 拉 电 阻 КОЗІ 的 过 孔 有 
(MS68 机 心 ) | 声 ; 有 时 开机 图 声 均 正 常 “| 问题 
TCL І42РІ0ЕВ | _ тЫ уа. Р = А ян; 
EG(MS58 机 心 ) 三 无 遥控 接收 板 的 Cl 短路 .接收 头 Z14 损坏 
TCL L42P10 三 无 , 熔 丝 开路 、Q803 ЕТ 电源 型 号 .IPL- 
ЕВЕС 炸 坏 D805 、R849 开路 ,C807 损坏 И 
TCL 142P10 | _ Г | ЕЕ 电源 板 型 号 为 
ве 三 无 不 开机 24V 电路 中 电阻 R870 变 值 (8-ТА422С1 
TCL І42РІ1ЕВЮ| с ызы > рае 
Е( М5068 机 心 ) 不 定时 黑屏 ,有 声音 U15 与 3.3V 供电 电感 器 的 过 孔 有 问题 
TCL ТӘРПЕВГЕ 不 定时 有 噪声 功放 的 音频 输入 脚 电容 С608/С610 与 
(MS06S 机 心 ) i R607/R610 间 的 过 孔 漏 电 
强制 开机 有 
ЕРЕ 24V {8 Ж 380V, 
TCL 142ү10 | 不 开机 DW11 击 穿 .RW4ZRW11 开路 PFC 的 驱动 IC 
脚 无 电压 
TCL 143Е5060А- 5422 рр U402@ 脚 电压 
Зр MS801 机 心 ) 不 开机 引导 程序 块 U402 硬件 损坏 仅 为 3.1V 
TCL 14333008)... PE -e 所 有 信和 号 源 下 
(CMS81L 机 心 ) 无 声音 功放 部 分 U601(MD3113 ) 不 良 均 无 声 
TCL L43F3310-| ,.. 
3D(MS28L 机 心 ) 动 关 机 U601 不 良 
测 供 电 电 感 
TCL 143Е3390А-| 工作 过 程 中 出 现 死机 主板 上 U006( TPS54519) 不 良 1105 处 电压 仅 
3D(MS801 机 心 ) 
为 0.8V 
不 能 上 华 数 影院 ,但 收看 
ТЕР TAI 电视 节目 及 上 网 浏览 网 面 FLASH U402(EN25Q16A) 不 良 
3D( MS99 PLÈ) | ne 
EA 
测 U104 处 电压 
de по KR 给 出 仅 为 2V( 正 
常 时 为 3.3V) 
TCL L43V7300A- к ; 测 11 处 无 12V 
3D(MT32 机 心 不 开机 主板 上 U2(TPS54331 ) Ы ТТ! 
TCL 143У7300А-| _. ШІ 19 处 无 电 
3D(MT32 机 心 ) | 三 无 ыы ІП 
ЕТ н 
TCL 146С1ОВЕ] 不 定时 关机 电容 C244 性 能 不 良 соон 


(MS58 机 心 ) 


























电压 偏 低 








TCL L46E5300D 





Ж ЖЕ РІ (3. 15А) 烧 坏 、 滤 波 电容 CE2 























= H JJ +ë — | а-я 
( MS801 机 心 ) 三 无, 电源 指示 委 不 党 (450V/47uF) 漏 电 
TCL L46E64 | DVI 状态 时 无 图 像 DVI 防 静 电 保 护 器 U33 不 良 
TCL L46E77 二 次 开机 后 指示 灯 闪 几 М 
(м588 机 心 ) | 下 无 任何 反应 196 已 断路 
无 伴音 且 扬 声 器 里 有 品 


TCL 146Е9 








声 发 出 








T 


数字 音频 信号 的 输入 电阻 R152 开路 











259 

















































































































(2%) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 

TCL L46E9FBD 

( MS68B 机 心 ) 按键 失灵 ,遥控 无 作用 U806 损坏 
TCL LA6E9FBD к 测 DDR 的 参考 电 

(MS68 机 心 ) 有 时 不 开机 电阻 R484 开路 压 B-MVREF 为 0V 
TCL L46E9FBD РИТ 4 = 测 (901 (1-ХӨ901) 

(MS68 机 心 ) 图 像 暗 ( 背光 很 暗 E BH. R907 漏电 OMJERI 
TCL LA6E9SFR 有 图 无 声 伴音 功放 U700 ( STA3333BW ) 外 围 电 容 

(MS91 机 心 ) шай С704(10ҺЕ/25У) ЕВ 

TCL І46Е95Н ИСЕ 2 
BD( MS68 机 心 ) 灯亮 不 开机 D805 损坏 

TCL L46F19F D А пе с. 1070093 J4 E JE 

(MS91 机 心 ) 有 图 无 声 功放 U700@9 脚 外 接 电容 C704 漏电 为 0V 

测 数 字 板 各 组 

н ЖШ 5V 电压 形成 支 路 中 0105 损坏 供电 均 无 电压 

(MS28 机 心 ) р 

输出 

TCL L46P10BD Жока ыд > сы 

(М568 机 心 ) 不 定时 跳出 菜单 上 位 电阻 R28(10kQ) 不 良 

2... 遥控 失灵 CPU 电路 WT6702F( 0002) 内 部 不 良 








(MS68 机 心 ) 








TCL 146Р11ЕВ 


DE(MS06 #140) % 























ЕЗІ 


机 正常 , 按 菜单 后 ， 
ЛАТ 


主 必 片 虚 焊 





TCL 146Р11ЕВ 
DE(MS06 机 心 ) 





Елі 


ж 


C2 到 L1 的 过 孔 断 了 





TCL L46P21FBD 
E( MS06S 机 心 ) 











不 定时 黑屏 ,有 声音 


015 到 R88 过 孔 不 良 








TCL L46V6200DE 




































































css 机 vib) 演示 灯亮 不 开机 主板 上 晶振 X24M 损坏 
3DCMS99 机 心 | Ж дыл ран 
7. HDMI 无 图 像 U800 不 良 
К x 4. 无 网 络 电感 1903 损坏 
11. 不 定时 无 声 功放 U601 外 围 电容 C665 损坏 к DREJE 
E же, 晶振 (24MHz) 不 良 
DO А BIMES WER | 数字 板 上 0905 жа 

Т 音量 光标 有 重 影 U8 ( KIA7815 ) 损坏 y е0, x 型 号 
. 不 开机 ,指示 灯亮 IC6( NCP1396) .R70 .ZD6 损坏 Р - 型 号 
TOE SP sn vv | 黑屏 (背光 亮 ) U21(MST6M20S) 不 良 


E(MS06 机 心 ) 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL L55V6200 通电 后 无 12У 
DEG 不 能 开机 U1701 外 围 元 器 件 D1705 击 穿 电 压 , 但 3.3V、 
ү ЗУ 电压 正常 
TCL LCD1526 L а 
热机 无 声音 黄 拟 板 上 二 极 管 D803 .D805 .D807 不 
426 耳机 心 ) 热机 无 声 模拟 板 上 二 极 管 D803 .D805 .D807 不 良 
TCL LCD1526A | 无 图 像 , 无 字符 U6 有 问题 
TCL LCD2026 | 无 光栅 ,但 伴音 正常 背光 灯 电 路 脱落 
状态 医 半音 均 正 
TCL LCD2026 a иа — 2. T pc 总 线 设置 异常 
工作 时 间 稍 长 时 图 像 出 у 7 етее 
TCL LCD2026 现 负 像 .但 伴音 始终 正常 逐 行 数字 变频 电路 FLI2200 内 部 有 问题 
TCL LCD2026 | 图 像 内 烁 ,但 伴音 正常 数字 变频 电路 (FLI2200 ) 内 部 不 良 
Fi р> 
TCL LCD2026 PUn AEEA ,无 图 电源 驱动 板 5У 电源 连 线 断 裂 
像 ,但 伴音 正常 
伴音 正常 ,但 医 Ë m“ 
TCL LCD2026 | SEREK, НН, 数字 变频 板 中 元 器 件 存在 虚 焊 
调节 亮度 无 效 
伴音 ,亮度 和 彩色 均 正常 | ama 
TCL LCD2026 但 屏幕 上 只 能 显示 部 分 加 像 液晶 屏幕 已 损坏 
кен ы 功放 集成 电路 (TPA1517) @ 脚 与 供电 
TCL LCD2026 | 图 像 正 常 ,但 无 伴音 之 间 的 熔 丝 电阻 RN13 已 断路 
TCL LCD2026 机 后 ,指示 灯 闪 烁 U19 插座 存在 虚 焊 
ТАТ 9 CE 极 被 
TCL LCD2026 | 无 光栅 ERUR .无 伴音 M E QO BCS L S CsE WI 
СИ 待机 时 扬 声 - 
TCL LCD20A71| ӘЖЕ, ҰРЫ ін Elba 
器 有 蜡 声 
h 起 РА Hç ң а 
TCL LCD20B66 |, 55 "Жы ЖНЖ U4 ( GM2221 ) 损坏 
内 少 项 
TCL LCD20B66 | AV 信号 输入 无 声音 U19 伴音 IC 损坏 
TCL LCD20B66 ЕГІ 
能 三 端 稳 压 器 
TCL LCD24P08 7. Н p3 不 良 U4 的 1.8V 电压 
仅 为 1.2V 





TCL LCD26B66 


LS 端子 输入 无 彩色 


TVP5147 芯片 虚 焊 





TCL LCD26 
B66-L 


通电 开机 后 АУ/ТУ 无 图 


无 声 , 且 TV 收 不 到 台 , 按 功 
能 键 时 ,要 





КЕЛУ Шо 
出 菜单 


CPU 与 U15 处 数据 线 连接 异常 








TCL LCD2726 |. 
彩色 


TV 有 彩色 ,AV1 AV2 无 








U2 存储 器 有 问题 





TCL LCD2726H 


通电 后 灯 闪 ,但 不 能 开机 


D803 二 极 管 不 良 








ТСІ, /Ср27 š Š 
ae 有 图 无 声 功放 U40 有 问题 
А71-Р 
TCL /Ср27 


А71-Р 








黑屏 有 声 





24V 电压 形成 电路 中 ZD2 不 


x 



























































































































































































































































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL LCD27 i ШІ U10520. S 
КӨ 通电 开机 有 图 无 声 U105 本 身 有 问题 脚 无 波形 输出 
TCL LCD27K73| 无 伴音 功放 集成 电路 9810A 18 УКН 测 9810A 功放 
(MS18 机 心 ) ER 损坏 块 (8 脚 电压 为 0V 
е Е 测 无 5V 12У, 
TCL LCD27K73 | 三 无 EBH. R81 、R82 不 良 24V 电压 
КӨТЕР 源 指 ка ЭИ" 
TCL LCD3026 |, ЕЧЕИ Н БИШЕГЕ 
TCL LCD3026H| 屏幕 有 竖 条 干扰 06 或 U3 有 问题 
= шаа 不 
TCL LCD3026H Ba i ЕШТЕНЕ 
已 
YE Н ro — | т], sE 
TCL LCD3026H х 和 未 灯 闪烁 ,不 能 U31@ 脚 外 围 断 线 
TCL LCD3026H| 图 像 蓝 色 镶 边 拉 丝 蓝 色 输 出 排 阻 RP2 不 良 
冷 机 通电 后 不 能 
TCL LCD32A71 | 示 灯 闪烁 ,但 关机 多 数字 板 供电 电路 中 116(5С1102) 不良 
能 开机 
通电 后 指示 灯 闪 烁 ,但 不 
TCL LCD32A71 кш HANIM Н озу 有 问题 
热机 开机 正常 ,但 冷 机 时 РЕНТИ 
TCL LCD32A71 不 能 开机 , 且 灯 内 U16(SC1102) 内 部 有 问题 
TCL LCD32A71 机 瞬间 发 光 后 熄灭 变压器 T301 损坏 
ШЖ к= а ра 
'TCL LCD32B65 ч & ЖЫН Ж, Я 24V 支 路 的 D945 击 穿 
TCL LCD32B65 | 开机 亮 一 下 自动 黑 背光 板 或 灯 管 损坏 冠捷 机 心 
TV AV ЖИЕНІ 视频 处 理 IC201(TDA9321 ) 68 脚 外 接 电容 
TCL LCD32B66 场 不 向 步 соза 失效 
TCL LCD32B66 | 画面 暗淡 TDA9178 损坏 
= 视频 处 理 IC201 (TDA9321 ) 69 JAI #F Z 6 Ж 
TCL LCD32B66 | TV AV 图 像 不 同步 C5234 性 能 不 良 
TCL LCD32B66 | 图 像 半 屏 屏 内 中 必 板 与 屏 连接 松动 
TOL ІС 伴音 失真 音频 前 置 处 理 341066 .国脚 外 接 晶体 振荡 
32B66-L I 器 (18.43MHz) 失效 
TCL LCD ER жо Беде 
BEET 遥控 失效 ,但 按键 正常 U4(GM5221) 有 问题 
TOL Ср 机 图 像 正 常 , 按 遥 控 融 2 оне 
32B66-L “| 有 字符 ,但 随即 消失 OSD 显示 电路 中 U4 有 问题 
TCL LCD е пене 
аве HDTV 状态 下 热机 无 图 L40 有 问题 
TCL LCD 
БАТ =: 号 .时 Би Ба H JEX 
D. 输入 TV 信号 时 黑屏 U15(TVP5146 ) 外 接 电感 L50 开路 
TCL LCD мез ые Жы EX. ТЕ 
су 无 光 无 声 无 网 供电 电感 124 有 问题 
测 屏 5V 供 
TCL LCD 有 声音 无 图 像 熔 丝 FAAL 开路 测 屏 5V 供电 


32B66-P 























为 0V 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL LCD 搬 电 后 不 能 开机 ,指示 灯 | 熔 丝 管 Fl ЗЯ Ж, 01 ( 1N5406 ) 损坏 、Q2 
32B66-P | 也 不 亮 (13N50C) 击 穿 
TCL LCD 通电 后 不 能 开机 ,指示 灯 | 一 sm 
32B66-P jus 三 端 稳 压 块 U16 损坏 
TCL LCD 测 3.3V 供电 
ТТЕ М ajk 题 
5 通电 后 红 灯 亮 ,但 不 开机 | 稳 压 块 有 问题 偏 低 
TCL LCD А 
Kap | 开机 后 黑屏 ,但 声音 正常 | ЯАНА НВР FAAL 开路 
通电 后 指示 灯 不 亮 ,出 现 к 
TCL LCD32F64 无 光 无 声 无 图 现象 U16(SC1102CS) 有 问题 
TAHER eh BL“ 频道 5 PE] — ~ 
TCL LCD32E64 | ， 按 任意 键 时 均 出 现 * 频道 | U7 及 外 围 元 器 件 有 问题 
2 ”与 “频道 5 








TCL LCD32E77 








3 动 关机 














电阻 R507 不 良 





ІШ U23 (O АХ 


































































































样 电压 失常 
TCL LCD32E77 | 通电 开机 后 有 图 无 声 主 解码 块 MST9X88L 外 接 L66 ЖЫ 
Жат Ар 测 1С601( TDA 
TCL LCD32E77 | 个别 全 有 R ДИН ЕЛ z610(K9453D) 损 坏 9886) 伴音 输入 
E% ФЕ Et ge 
波形 异常 
H ~ 和 71 7) 
TCL LCD32K73 . 能 开机 ,指示 灯 熔 丝 管 F801 损坏 .Q801 开路 
TCL LCD32K73 | 无 光 无 声 无 网 , 燃 丝 损坏 300V 滤波 电容 C807 损坏 .D801 短路 
TCL LCD32K73 | 无 图 无 字符 U109 损坏 
通电 后 红色 指示 灯亮 一 КЕТ Е 
TCL LCD32K73 F 即 灭 , 不 开机 Q34 基 极 供电 的 电阻 R442 变质 
测 伴音 功放 供 
TCL LCD32K73 机 图 像 正常 ,但 无 伴音 | 0707,0708 不 良 E ЕН, JE f AR (IE 
常 值 为 25V) 








TCL LCD32K73 


无 伴音 , 按 数 字 板 的 功放 
电路 有 杂音 





D139 不 








TCL LCD32K73 


通电 后 不 能 开机 ,电源 指 
示 灯 亮 


7 


ІЛІП (ІК(/3037С5) 损坏 


测 电感 L147 
无 5V 电压 输出 




















































































































TCL LCD32K | 开机 后 电源 指示 灯 由 红 测 电源 板 上 
73(MS18 机 心 ) | 变 蓝 ,但 不 开机 Ња пра 开路 IC2G) 脚 无 电压 
TCL LCD32K кй +5V 形成 电路 中 U113 ,10111 损坏 ,R297| 中 心 板 上 无 
73(MS18 机 心 ) 变 值 5V 供电 
TCL LCD32K у "ОКК ГТ ы 
73(MS18 机 心 ) 无 伴音 数据 出 现 问题 ,可 更 换 U203(24C16 ) 存储 器 
TCL LCD37 不 开机 电源 部 分 中 12V 输出 变压器 反馈 回路 D20 
A71-P 706 击 穿 ,24V 输出 回路 D18 .ZD4 击 穿 
TCL LCD37 ол ан 
ГК 图 像 效 果 差 高 频 头 损坏 
TCL LCD37 冷 开机 时 按键 及 遥控 均 H 
和 жа U46(2G66) 损坏 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
测 高 频 头 @ 脚 
TP | 收 不 到 台 ТҮЛЕН ВЕ TV 调谐 电压 比 
正常 值 32V 偏 低 
”| TY 图 像 上 有 两 排 红 绿 点 | 帧 存储 器 U7 有 问题 
TCL LCD37 自动 搜 台 时 频率 数值 向 aaa ya 
B66-P ”| 小 显示 НАЗ 
ТЕ | 雪花 大 高 频 头 信号 输入 脚板 皮 断 
66-P 
TCL LCD37 | TV 图 像 正常 ,但 AV 彩色 | „ә, 把 程序 软件 重 
B67 |ЖЁ 程序 有 问题 写 即 可 
TCL LCD37B67 | 图 像 不 良 R49 损坏 DDR 无 供电 
r | 无 伴音 功放 集成 电路 中 脚 外 接 Q20 损坏 
TCL LCD37K72 | 无 伴音 _ 中 检查 耳机 插 排 接触 是 否 良好 ; @ 0701 
损坏 
TCL LCD37K72 | 有 图 像 无 声音 Q701( A04403) £ В 
TCL LCD37K72 机 后 背光 灯 不 断 闪 烁 开机 控制 电路 中 IC931 有 问题 
机 图 声 正常 ,但 按键 和 | м, ЯЕ 
TCL LCD37K72 BERRIEI 程序 存储 器 FLASH ( 0300) 数据 错乱 
测 伴音 功放 IC 
TCL LCD37K73 | 左 声 道 伴音 有 噪声 CA14 左 声 道 伴音 耦合 电容 损坏 TDA2008 80 脚 输 
入 波形 异常 
TCL LCD37K73 Шееле 
(Ms88 机 心 ) 伴音 不 正常 U13 内 部 不 良 
ne ez НЕ; 5 IT. $r Es TATA 
TCL LCD40 TERR, НОЕ 意 键 均 增 接地 电阻 R108 开路 
A71-P 加 音量 
TCL LCD40 机 后 一 切 正常 ,但 遥控 IEE 
ЖЕР 关机 随即 又 自动 开机 开关 机 电路 中 U48( PIC12F675 ) 有 问题 
TCLLCD49 | 通电 后 不 能 开机 记忆 IC(U6) 不 良 
A71-P 
TCL LCD40 通电 开机 无 伴音 ,但 图 像 osa 测 U40 的 12V 
АТР EX 040 ( ТРАЗ00402) 本 身 损坏 供电 电压 失常 
TCL LCD40 有 图 无 声 , 但 用 耳机 输出 а 
А71-Р 有 声音 ШО 
TCL LCD40 ГЕЛ A 
АЛЫР 无 光 无 声 无 图 Q7 F1 DI 损坏 
TV 正常 ,但 АУІ 无 图 有 
ТОРОО фун, AV2 有 时 正常 有 | 保护 集成 电路 (U43 U54) 损坏 











时 图 像 暗 红 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
` ЖЕН 
ыы „ЁЛ аланлык 5V 待机 电路 中 D23(P6KE18A) 损坏 
B03-P 合 声 
TCL LCD40K73 | 有 光 无 图 F1 对 地 短路 ,TTL 线 有 问题 
W IC7(F92)@ 
| 通电 后 不 能 开机 и C22 失效 脚 供电 电压 偏 低 
(正常 值 应 为 20V) 
TCL LCD40K73 机 后 有 光栅 ,无 图 像 TTL 线 不 良 
а W 07 OJH B, 
TCL LCD40K73 | 无 图 像 DC-DC 电路 上 U502 (SP8K1 ) 损坏 EX OV 
TCL LCD4202C| 不 开机 Z1 (16V 稳 压 管 ) 不 良 
通电 后 指示 灯 点 亮 ,但 不 G 
TCL LCD42B66 Me ии ,但 不 | TDA16888 外 转贴 片 电阻 R81 开路 
已 L 
И 测 电源 输出 端 
TCL LCD42B66 |. | 段 时 间 后 ,图 像 出 | 稳 压 管 zs3 本 身 不 良 电压 偏 低 ( 正常 值 
应 为 12V 24V) 
TCL LCD42 = a 
ee 不 开机 副 电源 电路 中 R96 已 开路 
TCL LCD42 тен қ 电源 型 号 ,PWL 
K73(MS88 机 心 ) 机 就 保护 у. 4202C 
TCL LCD46 机 后 无 光 无 声 无 图 , 指 | 熔 丝 熔断 ,功率 管 K2837 二极管 1N5406 
E64 示 灯 不 亮 击 穿 
TCL ІСІМ6МІ9| _. еды БҮРЕ ад 
( MS19C 机 心 ) 不 开机 主攻 片 外 围 晶振 X300 不 良 
TCL LCD47 机 图 声 正 常 , 但 机 器 不 | ， 
定时 自动 开机 对 钟 电路 U12 有 问题 
TCL LCD47 | 7 8? 测 主 芯片 无 
K) USB 板 无 图 像 НІН R78 .R77 损坏 з. зү 供电 电压 
ТОР 测 ТРА 16888 
通电 开机 后 背光 不 亮 电阻 В119(4.750) 失效 OHJE E E (IE 
K73 R 
常 为 7.8V) 
测 TDA16888 
TCL LCD БЕНЕН се ЖШ @ 脚 供电 电压 偏 
es 通电 开机 后 背光 闪 电容 C115 失效 低 (正常 值 为 
13V 左右 ) 
TCL LCD47K73 тү 电 
С 不 能 开机 反馈 电阻 R67 变 值 压 均 高 1~2V 向 


(GC32 机 心 ) 





EF 





TCL LE19C18 
(MST6M16 机 心 ) 


左上 侧 背光 不 亮 





背光 IC(MS3398 ) 外 围 电 阻 虚 焊 





TCL LE26C16 
(MSN4 机 心 ) 


TV AV 均 无 图 像 


U2(117-3.3) 不 良 





测 U2 的 3.3V 
输出 电压 为 2.4V 








TCL LE32D39 
( MST6M182 
机 心 ) 


不 能 开机 








Q114 损坏 





0114 无 12V 
输 出 、Q116 无 
+5V 输 出 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
TCL LE32D8810| 一 元 BE 源 的 PWM 驱动 IC(LD7535 ) @ 脚 外 围 稳 Е. pe 2. 
(м7 机 心 ) | 一 压 管 D810 漏电 ЕМ Е 













































































































































































































































































TCL 1Е32М06 | 不 能 开机 ,待机 灯亮 一 下 тиа РУТЕ 
( MS82D 机 心 ) ае Ul 外 围 电 容 C8 轻微 短路 
TCL LED23C310A| с. 有 测 供电 电感 
(MS28C 机 心 ) 87 机 主板 上 U805 不 良 1818 处 对 地 短路 
测 复位 电压 为 
TCL LED32C200F . 、 2 р Каи 
(MS48S 机 心 | 不 能 开机 复位 电路 中 电容 C206 漏电 高 电 平 (正常 为 
低 电 平 ) 
测 复位 电压 为 
TCL LED32C350| -au 7 22 52 Иле 
ТАНЫ pei 不 能 开机 复位 电路 中 电容 C102 漏电 高 电 平 (正常 为 
` a IREF) 
НЕ Hi Hi ж 
TCL LED32C350| -7y КР | ны 
samaa) PH dl 主板 上 U807 不 良 ШІ? 处 无 电压 
站 出 
测 主 板 的 DC- 
коз 不 能 开机 U807( MP1494) 损坏 DC 电路 12V 转 
Lù 3.3V 无 电压 
12. 1. 灯亮 ,不 能 开机 U400(MT8227 不 良 ) 
TCL LED43C710 | š 无 12V 电压 输 
KJ(CMS28L УЫ) 不 能 开机 24V 转 12V 电路 中 U100(54331 ) £ È ій 
3. КТ АЕ 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
Б бИр: 6 示 灯 亮 , 有 声 | ' 
2. 2... AF 逆 变 器 组 件 损坏 
< IT CHD2915 F 高 压 声 ,有 伴音 КЕЙ ДЕН 、 
т б ЖН MIRE, 有 伴音 , 无 视 放电 路 中 视 放 块 TDA6111 不 良 
长 虹 CHD- eA a 0С3845 、IR2184S、TDA4863G 有 
l 通电 后 液晶 灯 闪 , 且 不 能 开机 问题 
长 虹 CHD- 开机 收看 节目 2h 后 出 现 蓝屏 | U15( VPC3230 ) @ 63 т 
TM201B3 “| 现象 ,但 声音 正常 振荡 器 Y1(20. 25MHz) 不 良 
长 虹 CHD- 从 看 节目 时 遥控 操作 各 项 功 
TM201B3 — | 能 正常 ,而 面板 按键 失效 ШАМ MM 
长 虹 CHD- ША VGA 信号 时 黑屏 ,但 有 s 
TM201B3 ”| 状态 图 标 U3( MST9885B) 有 问题 
Ее 2 уа аё H ДИ ЖЕ 3: _ 
оо т 能 开机 ,电源 指示 灯 U16 负载 C176 对 地 短路 
长 杂 CHD- 通电 开机 后 图 像 正常 ,但 无 伴 
ТОЗ 音 , 且 输入 AV PC 音频 信号 时 | TDA1905@ 脚 外接 电容 СЗ 失效 
也 无 伴音 
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(2%) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
VGA 模式 下 无 图 ,是 屏幕 上 出 
TM201B3 |AV/PC/DVI, 在 TV/AV/DVI 模 | — 值 失 党 à 
式 下 ,图 像 . 伴 音 均 正常 Қ 
长 虹 CHD- 机 时 有 噪声 ,但 收看 节目 时 қ 
W320F8 EREE TPA3002D2 不 良 
长 虹 LM24 机 心 | 游戏 手柄 不 起 作 二 极 管 D149 不 良 
长 虹 LM24 机 心 | 背光 灯 内 烃 r s 
虚 焊 
长 虹 LT2612 š : Те 
ЕТІҢ 与 外 围 电感 员 坏 
(1807 ио) 机 和 白板 ,没有 品 波 点 015 与 外 围 电感 LB36 损坏 
长 虹 LT26630X| 示人 二 Еее се 
(1530 机 心 ) ЖӘЕ, НЯЦ 稳 奈 部 分 IC620 不 良 
长 虹 LI26729 | qa агы | U25 输出 5V 负载 电路 中 音频 图 像 
` Еа 条 由 
Ç 心 一 р -3 
(1526 机 心 ) 不 到 图 像 Ht U19(74HC4052 ) 失效 
ЭТЕРИ 主板 上 给 面板 供电 
(1510 宙 心 ) | 开机 后 声音 正常 ,但 光 暗 电阻 R204 损坏 的 插座 JP202/JP201 
@) 脚 电压 失常 
Wp: га у Т НДА 
көгілзі2 |, о a U401 @ 脚 外 围 贴 片 电阻 R302 
(1510 机 心 ) |ы i PCA. тко) 88 
KAT LT3212 | 刚 开 机 一 切 正常 ,但 过 几 分 钟 | U209 ( 16Е7314) 外 围 电容 C1148 
(1510 机 心 ) | 后 出 现 黑屏 (470uF/35V) R R 
ЖЕ 1Л3212 | „с aps. aB er ТЕЙЛ. PE iil rB pë r]: 36 88 {Т йт IC804 
asosy | 三 次 不 开机 ,背光 灯 也 不 亮 | 不 良 
长 虹 LT3212 ре PE ма Е 
(1510 机 心 ) 换 台 时 图 像 花 屏 , 伴 音 正 常 U203 至 U105 间 电 感 L120 开路 
长 虹 LT3219P Е кыыз» | 功放 电路 PT2330 曲 脚 外 接 电容 
(LS10 机 心 ) PUn EE PA aa C6122 (4. 7 uF/25V) 失效 
长 虹 LT32600 š РРА 主板 上 09 ( MST9U88L) 外 围 电 阻 ” 测 U9(173) 脚 电压 
КТ а R76 开路 失常 
长 虹 LT32600 | „ы. РЕ ж 高 频 头 U28@ 脚 电 
(1812 机 心 ) 动 搜索 只 有 一 个 台 Q33(2N7002 ) 不 良 压 与 波形 失 党 
KAT LT32600 | L- = Ir ec U4(NCP1014A ) © ЕВ її 5. 60, 
(LS12 机 心 ) | 2 #98 限 流 电阻 开路 .U4 内 部 损坏 
长 虹 LT32720 zek же дың 
(1М24 机 心 ) 不 能 接收 HDMI 信号 CON13 插座 虚 焊 
长 虹 1132729 а я. Тун 
(1526 机 心 ) 机 亮 一 下 就 黑 所 变压器 (T401 ,7402) її [н] 
长 虹 173288 有 时 开机 自动 关机 ,有 时 开机 өнеге Ср 
(151085) | 正常 CPU 外 围 晶振 7700 Ж 
长 虹 LT3712 | 通电 后 能 开机 ,但 几 秒 钟 后 自 ое н 
(1810 机 心 ) | 动 关机 CPU US00(MM502) WHEA R 失常 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
长 虹 LT3712 i 本 ЕН 
(1810 机 心 ) 机 后 黑屏 ,背光 灯 不 亮 背光 灯 的 开关 控制 管 Q702 不 良 
长 虹 LT3712 | TV 图 像 异 常 且 自动 进入 待机 | 主 通 道 视频 解码 U401(SAA7117AHE ) 
(LS10 机 心 ) | 状态 名 脚 外 接 电阻 R303 开路 
Сеи 电子 相册 模式 DMP 无 图 像 ; 
INEL 173712 3 A s| Pr 93 —{- L= Er Z= => EL ПІ f 咸 
(1510 机 心 ) 转换 到 高 清 模式 ,输入 高 清 信号 | 贴 片 电感 L901 开路 
^^ | 也 无 图 像 
长 虹 LT3712 屏幕 有 白色 光栅 ,无 法 正常 显 | a EP Fi 
(1510 机 心 ) |ж OSD 图 形 ,但 声音 正 党 — аш 
长 虹 LT3712 m. 测 高 频 头 0602 © 
(LS10 机 心 ) | T Af 主板 上 L206 开路 脚 无 5V 供电 
БЕТІНЕН НЕНІ 测 输入 到 高 频 调谐 
КЕШІ ШІ Ma ae "P 1300 а 的 32V 调谐 电压 
оз 
长 虹 1773712 кре КРЫ ер 
(1510 机 心 ) 无 伴音 静音 电路 中 Q608 不 良 
长 虹 LT3788 i = Ре 
(1810 机 心 ) 机 背光 灯亮 一 下 就 保护 电容 C1122(16V/47 F) йн E 
长 虹 LT37710 键 控 与 遥控 反应 迟 印 , 且 有 图 电阻 R199 与 R222 之 间 的 铜 稍 氧 


(LS23 机 心 ) 


像 无 声音 ;无 信号 时 键 控 般 控 反 
应 正常 


化 造成 线路 电阻 增 大 





























色 ) 


ор 机 背光 灯亮 一 下 就 保护 电容 C1122(16V/47uF) 漏电 

个 别 频 道 无 彩 
长 虹 TT3788 | о e U401( SAA7117A ) 外 接 电容 C338 
(LS10 机 心 , 失 容 






















































































长 虹 LT3788 二 次 开机 指示 灯 闪 亮 后 熄灭 | U801(STR-T2268) (5), ОЖ УКЕ 
(LS10 机 心 ) | 黑屏 无 声 йі. 6851 (100) 开路 

Еи 个 别 台 无 彩色 (转换 制式 有 彩 

KAT LT3788 | 色 播放 其 他 外 接 设备 时 有 彩 UAOTCSAATIITA) 外 接 电容 C338 
(LS10 机 心 ) ё) 失效 

长 虹 LT3788 机 工作 正常 ,但 工作 一 段 时 | 道 变 融 与 主板 之 间 的 接 插 件 
(1510 机 心 ) | 间 后 无 光 (JP201 .JP202 ) ШЫ 
长 虹 LT4018P 2 、 主板 与 USB 模块 组 件 之 间 的 连接 
(1S08 机 心 ) | 下 二 ,天 图 像 ,无 光 负 ас +5V 线 与 地 线 ) 之 间 短 路 

长 虹 LT4028 SAA7117 (9, © / ОУ еш Ж 


(机 心 1510) 


图 像 花 ,但 字符 不 花 


(24. 576MHz) 损坏 




















机 有 图 声 ,但 图 像 与 字符 均 


U700 与 U600 之 间 的 连接 电阻 
































ГЕНЕ НЕТ RN706A 不 良 
"I ) ЖБ 
长 虹 LT4099 搜索 无 台 倒 相 放 大 管 Q104 ( ММВТЗ904 ) 
不 良 


(LS08 机 心 ) 





色 , 无 图 像 有 声音 ,但 输入 YPbPr 








信号 图 像 正常 


电感 1400 断路 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
长 虹 LT4219P |. 无 信号 电源 24V 与 U37 中 脚 之 间 电 路 板 
(LP09 机 心 ) | УЗУ 有 问题 
长 虹 LT4219P AE a мы Ө 
(LP09 机 心 ) 机 一 段 时 间 后 ,不 能 开机 0U806@ 脚 外 接 电容 C825 损坏 
长 虹 ІЛ42710Ғ| 通电 指示 灯亮 ,但 不 能 二 次 | 主板 上 电源 管理 IC U17( МР2359 
HD(LS20A 机 心 )| 开 机 DJ-LF-Z) 损 坏 
长 虹 LT42710F| ‚_, РИТ s 
НО(1520А 机 心 动 开 关机 主板 开关 控制 管 Q30 不 良 
Е 伴音 功放 033 (ТЕА 
长 虹 LT42710F tasa : =" И | 
HD(IS%A 机 心 机 后 有 图 无 声 音 电 路 中 Q22 不 良 s 电压 失 
长 虹 LT42710F | ЖЕМІН Б ГЕН ӘННЕН U101( TPS 
HD(LS20A 机 心 )| 竖 条 65161) 外 围 整流 二 极 管 D103 ЖЫ 
长 虹 LT42810D| ae э; ДН д, 
UCLS20A 机 心 ) 二 次 开机 背光 灯 一 亮 一 灭 电源 板 5VSTB 损坏 
长 虹 LT4619P 机 后 指示 灯亮 ,二 次 开机 指 Е 
(LP09 机 心 ) | 示 灯 闪烁 后 屏幕 无 显示 Ея 
长 虹 LT4619P Ja h 
(1509 机 心 ) 无 图 像 电容 C386(1uF/ 50V) 漏 电 
长 虹 LT47600 机 有 横道 干扰 ,过 几 秒 钟 后 ы 45: 
(1812 机 心 ) | 图 像 正 党 电容 CF03 (0. 47 Е 50V) 损 坏 
长 虹 ITV46830DE| TV 状态 无 图 像 , 但 АУ 状态 时 | 020. H 
(1526 机 心 ) | 正常 ЕН U39 ( MST6M15 ) 损坏 
ТЫ қ MET ass U39 ( MST6M15 ) 19 ZF в 4 
长 虹 LS26 机 心 | TV 与 AV 状态 图 像 均 无 彩色 C167 漏电 
@ 电 源 模块 及 Q30(3904) 不 良 
长 虹 LS26 机 心 机 出 现 三 无 @U39(MST6M15 ) 及 其 外 围 供电 
电路 有 问题 
Ке 人 扬声器 有 问题 
长 虹 1526 机 心 27 但 所 有 通道 均 @ 伴 音 功 放 U101 ( К2415112) 及 
А D АН ЕН ПИШ 
KAT 1526 机 心 | TV AVI 无 声 ,但 有 图 像 WA ы 
ас kal š күлкү 6M69L) 部 分 电路 元 器 件 有 问题 
长 杂 LS26 机 心 | YPBPR、AV2、VGA 无 声 , 但 有 | 音频 通道 选择 图 像 开 关 U19 
кое PUO Еа (SN74LV405) ЖЭШ ЕН ГЇ 
pire š 2 (0р1 P7 插座 损坏 
长 虹 1526 机 心 | HDMI 无 声 ,但 有 图 像 @U39( MST6MI15) 有 问题 
长 杂 LS26 БЫ» 通电 后 电源 指示 灯 闪 烁 ,不 能 | 电阻 R223 变质 造成 U12@ 四 脚 基准 
с С келен 电压 偏 低 (正常 值 为 1.25V) 
кат LS26 机 心 | 通电 开机 后 指示 灯 为 红 绿 交 U28 ( AMS1117- ADJ) 中 脚 外 围 电 
Nal ЛӘ РЫР жерг ЖЕКЕЙ, 容 C228 漏电 
_ U19 ( 74LV374 ) (ó JJ] XST2 © Z 
2 BL BAER EER оь Br ug. 
长 虹 TM150A1 无 伴音 ,电源 指示 灯 不 党 间 的 连 线 断路 ; NA91 ( TDA8425 ) 

















不 良 
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(Ж) 

机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
ЕСЕ as ушык | 触发 器 U19 (74LV374 ) © JJ £ 
КЕТ ТМ150А1| 无 光 无 声 无 图 ,电源 指示 灯亮 XST2@@ 脚 之 间 的 连 线 断 路 
КТ TM150Al 5. 模式 无 图 像 ,但 有 状态 U12( AD9884) 损坏 

ДЕ ТУ/АУ 模式 下 ,图 像 伴音 
ТЕ 均 正 常 ,但 在 VGA 模式 下 无 图 е 
КТ TM150A1 像 , 且 屏幕 上 出 现 “ 信 号 超出 范 U11(74LVC126A ) 损坏 
ІН” ЕНЕ 
г ЕНИ = 测 三 端 稳 压 器 U16 
КТ. TM150A1 | 屏幕 上 出 现 马赛 克 三 端 稳 压 器 U16 损坏 a. Ру 2. 
状态 зе 
长 虹 TM150A1 кш 状态 下 ,屏幕 上 三 端 稳 压 器 U16 损坏 
在 TV/AV 状态 下 图 像 正常， a 
TGBT TM150A1 但 在 PC 状态 下 出 现 图 像 异 党 U3 ( АП9884) 损坏 
КОЕ 通电 开机 后 无 图 像 , 屏 幕 呈 白 нн 
长 虹 ТМ170Е7 板 状 ,伴音 正 党 025 的 B 极 虚 焊 
长 虹 W300 D6g и U18 内 部 电路 损坏 
йл, 通电 后 , 指示 灯亮 , 按 “POW-| U20( AM28LV800BT ROM) 内 部 电 
长 是 W300 D6g ER" 刍 ,指示 灯 变 色 , 但 “黑屏 ” | 路 损坏 
ЇЕ VGA 模式 到 像 , 但 U16 09 JI = 09 B ШІН Ер ill k 

长 杂 W300 D6g 2. 模式 下 无 图 像 ,人 ШТ 4918125 09 13 |Ң ñ$ Ер т] rB 5 
长 虹 W300 D6g| 遥控 正常 ,而 面板 按键 失灵 U16 内 部 PN 结 损坏 

4. 创维 液晶 电视 

机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 15AAB/8 | 通电 后 ,指示 灯 不 亮 , 整 机 不 | a ia 

тті» [TE 复位 电路 IC(Q3-DS1813 ) 损坏 
创维 15 ААВ/8 MEERE gal aa " 
ТЇЇ 机 后 出 现 白光 机 ,但 有 伴音 | 主板 121 断路 














创维 15AAB/8 























































































































= ` == EH H: 日 感 
TTI Л» 白光 栅 , 有 伴音 主板 L21( +5V 供电 ) 电 感 开 路 
创维 15ААВ/8 жанса 复位 由 ШЕЙ 
TTI 机 心 死机 , 插 上 电源 指示 灯 不 亮 复位 电路 中 Q3-DS1813 有 问题 
创维 19L111W/ шт. ы. ие тат 测 高 频 头 无 33V 调 
8K60 Жл» 机 后 搜 不 到 台 D6 不良. 电容 C39 有 问题 谐 电 压 
创维 19LIITWZ| 通电 开机 能 收看 节目 ,但 有 时 | | Ра сла 
8K60 机 心 “| 无 伴音 , 且 有 时 声音 断断续续 “| 贴 片 电容 C16 脱 焊 
创维 20AAA/8 | 无 光栅 ,有 伴音 ,在 强 光 下 有 | 主板 J6@ 脚 外 围 RB52(1kQ) 电 有 阻 
тїї “| 隐约 可 见 的 图 像 断路 
创维 201L98SW/ 二 
8K60 Жл» 不 开机 ,指示 灯 不 亮 Q601 不 良 IC601 损坏 
ЕЕ P >= Т HH H >< 
创维 20L98TV/ 机 收看 时 ,有 时 出 现 噪声 伴音 低 放 电路 电容 C410( 1000LF/ 


8H01 机 心 























16V) 有 问题 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 

创维 20L98TV/| 放置 几 分 钟 后 , 出现 按键 失 н y 

8K60 机 心 | ЕЛЕНЕ IC2 有 问题 测 IC2 无 3.3V 电压 

维 
f 2. 通电 开机 后 黑屏 F01 开路 
@J2E20LBATV/ 、 ， ir VPC3230 外 接 晶 体 振 їй W 

атш | Н ВЕ (14. 318MHz) K È 
创维 20LBATV/| ТУ 模式 、AV 模式 及 S-DIVE| 2222 W U3 ( S2300) 无 

8TG3 机 心 “| 均 无 信号 m u as 1. 8V 供电 电压 

维 
aa gus “| 通电 后 不 能 开机 ,指示 灯 不 亮 | CPU 不 良 

ЈЕ 201САТУ/| 输入 TV 信号 时 有 图 像 ,但 ыы екен Б 
创维 20LCATY/| 输入 TV 信号 时 有 图 像 ,但 无 | 音效 处 理 集成 电路 1144 损坏 

8TG3 机 心 “| 伴音 
创维 20LCATV/A| Qa. ү түте . 测 U6 的 供电 电压 

8TC3 BL, 通电 开机 后 黑屏 二 极 管 D20 不 良 1 8V ИЕ 
创维 20LCATV/| 图 像 有 白色 干扰 线 , 且 菜 单 为 | _, Е 

8TC3 机 心 “| 英文 字符 不 可 调 ташы 

МЕ 22LEATV/| 020 2 раси 4 
АТУУ, 通电 不 能 开机 ,红色 指示 灯亮 | 待机 供电 控制 (09953 损 环 
创维 22LEATV/| 通电 开机 后 ,伴音 正常 ,无 图 | нн НД 

8TC3 机 心 Mg, HIERA и 

维 
Cia mas, 通电 开机 后 黑屏 ,但 声音 正常 | 背光 板 FOL 开路 ,1C02 4% 
创维 22LEATV/| 通电 开机 时 瞬间 有 字符 ,但 随 U6 损坏 

8TG3 机 心 “| 后 变 成 黑屏 
创维 22LEATV 5 = Р 
ТЕСЕ 供电 二 极 管 D20 损坏 

ЈЕ 221.ЕАТУ/ p? = 
Cemas, 无 光 无 声 无 图 背光 板 贴 片 电容 C04 ,C05 失效 
创维 22LEATV/ ыы FB1 开路 .背光 板 上 电容 C305 

里 FA Ay 

8TT6 机 心 “| SANS 短路 

ЕЗ 

u ч 搜 台 少 电容 CA25(2.2pF/25V) 损 坏 

创维 24E60HR oe 及 20 

(8 М49 1. 动 开关 机 电容 C212(2. 2pF) 损 坏 

创维 24E60HR ше» 升 压 及 稳 压 电路 中 电容 CA25| ШІ BT 调谐 电压 
(8M49 机 心 ) са (2. 2.25) Ж БИЕ 

创维 24E60H н 

(8М49 411. 动 开关 机 电容 C212(2.2pF) 损 坏 

创维 24E60HR | an U20( AMS1117-3.3) 外 围 电容 C47 

(8M49 机 心 ) | 个 定时 个 开机 漏电 

创维 24E60HR | ыы. а 恒 流 驱动 板 上 U01(3039) 外围 电 

Ж ,但 伴音 正常 

(8M49 баб) | RER 容 C04 虚 焊 

21% 245161 5 165 ИТ Е 

МЕД / 背光 小 板 上 C4 损坏 




















271 


































































































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 тіні == 
Ë Ў РОС Kk = 
个 级 24526IW | 不 定时 黑屏 背光 小 板 上 C3 损坏 22. 
(8R07 机 心 ) 
ШІ 2660НҢ 6 33V 升 压 电路 上 的 电容 C245 损坏 
(8M49 机 心 ) 
创维 26E60HR | 不 能 开机 U11( МХ2516445Е) 主 程序 损坏 
(机 心 8M49) 
创维 261121W 背光 亮 无 图 像 ,无 字符 U402(24C32 ) 数据 损坏 
(8Х01 机 心 ) 
l 上 共 电 二 极 管 D55 
创维 26L16SW/ EE ES U28 ( L7809 ) 外 接 供 
8ROL HL 收看 节目 时 ,伴音 失真 (BY36) 开 路 
BAE 26[165%/ 机 ,电源 指示 灯亮 主板 上 24MHz 晶振 损坏 
8R01 机 心 
创维 26LED107 ЖД а 主板 还 控 按键 接 O LED-I-R 脚 外 | 测 遥 控 头 IR 脚 电 
8M81 机 心 | D134 性 能 不 良 
BAE 26LED10/| 死机 取样 电阻 R625 不 良 5V 电压 偏 低 
8M81 机 心 
创维 26TED10/| 自动 关机 变压器 602 ВЕ 
8M81 机 心 
创维 26LED10/| HDMI AFR, F (6,25 AV N16(24C02) 协议 存储 器 数据 丢失 
8M81 机 心 ЕЕ 
17 重 流 板 电感 LO1 不 良 
8M81 机 心 _ 
创维 26S15HM/ 伴音 ( 一 ) 功放 集成 电路 MSH9000 2 JJ ZF FEl 
8M20 机 心 g Q25 性 能 不 良 
创维 26S15HM/ 伴音 (二 ) 静音 电路 中 026, 08 , 028, С352, 
8M20 机 心 C778 性 能 不 良 
创维 26S15HM/| AV2 无 伴音 , AVI TV 伴音 AV ШЕШШ 
8M20 机 心 Б 
Е É 共 电 二 极 管 
创维 26S15HM/ ЕЕС 09 ( MPS1482 ) 的 12V 供电 
8M20 机 心 动 开关 机 D137 开路 
PIER 26SISHM/| 籽 闪 不 开机 电容 C65 (2200 pF/25V ) PAIR 
8 M20 机 心 

















电源 板 上 Q601 ( К3673), D602 


( BA158 ) , IC601 ( 1271P65 ) , D601 









































8M20 机 心 (HBR20150 ) 损坏 
刘 维 26SISHM/ 机 (二 ) 主板 上 U8 不 良 
8M20 机 心 
创维 26515НМ/ 机 (三 ) 启动 电阻 R608 变 值 
8M20 机 心 
DHE 26515НМ/ 死机 电源 一 次 侧 D602(1N4148 ) 短路 
8M20 机 心 
012 26515НМ/ ар 电容 СА(1000рЕ) 损坏 
8M20 机 心 





























ге 





Q47 ( P23051 ) 损坏 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 26515НМ/ = Оле 
背光 一 亮 即 ? 吸收 电 击 穿 
8M20 Жл 背光 一 亮 即 灭 朋 收 电路 中 D601 19 
创维 26S15HM/ 机 TV 自动 搜索 无 台 ,AV 及 ааа 
8M20 机 心 | 其 他 通道 正常 a 
创维 26SI5HM/| ， a = 
8M20 机 心 白 屏 D607(7805 ) 损 坏 电源 板 无 5V 输出 
创维 26SI5HM/| p. 
8M20 机 心 | ЖУ ОЛЕ 
创维 26515НМ/ петти i 
8M20 机 心 06—030 СЕ 
КБ TERRAS 
创维 26S15HM/ 有 雪花 状态 тзлт А 
8M20 Б» 绿 的 小 点 , 接 上 信和 号 就 会 有 间断 | DDR(W9412 ) 损坏 
| ІІ 
创维 26S15HM/| -s p ep ze m -e 
3 M20 Жл 不 定时 的 频率 漂移 电阻 R309 不 良 
创维 30AAA/ 机 黑屏 ,背光 灯亮 ,但 无 创 LVDS 芯片 U20 ( DS90C385 ) 内 部 
8ТР2 机 心 “| 维 标志 也 无 0SD 损坏 
创维 30AAA/ | a i ае | аар 
8TP2 机 心 能 开机 ,但 字符 移 位 显示 异常 高 频 头 不 良 
Ca | 能 开机 ,但 字符 移 位 显示 异常 | тісіне 
创维 30AAA/ 
黑屏 有 问题 
8Tp2 Ж» 黑屏 U20( DS90 C385 ) 有 问题 
创维 30LBAIW/ P 、， s" 
8TC5 ЖЫ» 收看 彩电 节目 时 ,图 像 发 白 U24.U25 不 良 
创维 32E70RG/| n Ja 测 IC701 ( LM393 ) 
8M70 ЖЛ» 不 定时 不 开机 电阻 R537 虚 焊 四肢 电 压 失 党 
创维 32KIORNA| Tv 收 台 少 TUNER 旁边 33V 对 地 的 两 个 贴 片 
8M79 机 心 че 电容 漏电 
创维 32KIORN/| 收 台 有 雪花 点 ,但 只 能 收 到 | SAW2 K7262M 网 像 声 表 滤波 器 
8M79 机 心 JH ~2 个 台 损坏 
0] 32101НМ/| 有 时 不 开机 ,有 时 开机 屏 显 显 
= к р 16 ( ACT4060 ) 损坏 
вм19 机 心 EWER ANL олан 
创维 32L01HM/ Е; 1 гд 
8M19 BL 机 异常 电阻 R664 (2. 4kQ) 不 良 
ВЕ 32L01HM/| _. 5 
5 М Т ЕКТ ТАЕ 员 坏 
моңы»; | 不 开机 ,红色 指示 灯 闪 烁 D607 损坏 
AJE 32101HM/ КЕ ШІ 1595A 输出 的 
= N ARIE: яр 
8M19 机 心 AL 5126 电阻 151 ЭМН 1.25V 电压 失常 
创维 32L01HMA| 亮 红 灯 不 开机 ,无 12V、.24V 输 жы 
8M19 机 心 |H PFC 电路 中 电阻 R52 变 值 
ШЕН gy 
AO] 在 TV 状态 搜 台 时 无 台 升 压 电 路 中 电容 Соза 漏电 
创维 32LO1HM7 图 像 发 白 6M19 Ets F ОҢ КВН 
8М19 机 心 C816 失效 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 32L01HM/ 声音 异 党 U45 (11358) ZF 围 电阻 R459 
8M19 机 心 | "Т" (33kO) 开 路 
创维 32L01HM/A| oa y зк 功放 电路 中 电容 CA22 ( 10001.F/ 
aM g. | r ды 35 V) LA 
Í PFC 电路 IC602 (F9 
ШЕ 
ТТТ 稳 压 二 极 管 ZD602 KÈ 2221)@ 脚 电压 偏 低 ， 
з 5V 电压 偏 低 
创维 32LO5HR en ЕУ а 
(8М60 机 心 ) 图 像 发 白 电容 C176(0. 1uF) 损坏 
创维 32LO5HR БЕРЕРІ Ж т DDR 的 VREF 电压 
(8М60 机 心 ) 无 图 ,背光 亮 ,无 LOGO 显示 | C169 .C172 失效 aÉ 
创维 32L05HR 无 图 有 字符 БІН R412 不 良 、 伴 音 功 放 
(8M60 机 心 ) д 5706 损坏 
创维 32L05HR 声音 小 断 音 功放 U40 ( TAS5760 ) 外 围 电容 
(8M60 机 心 ) | Н 8 C450 漏电 
创维 32LO5HR i 
(8М60 机 心 ) 无 伴音 TV 通道 中 Q34 开路 
创维 32LO5HR | 开机 背光 亮 ,但 没有 LOGO| 002, 
(8M60 机 心 ) | 显示 电容 C172 漏电 
创维 32LO5HR | _. OEE РА ІШ 1601 (5500 ) 供 
(8М60 机 心 ) 三 无 ,无 12V 24V 电压 光 耦 合 器 IC60(PC817 ) ЖБ 电 脚 无 电压 
创维 32LO5HR == 1С608( A6159) ©) 18 Ж D623 
само 机 心 ) | 死机 ,电源 无 5Y 输出 (27V) 不 良 
创维 32LO5HR ІСІ ( FAN7530 ) @@ 脚 外 围 稳 压 管 
(8M60 机 心 ) 不 开机 ,无 12V、24V 电压 ZD5 漏电 
创维 32LO5HR |, I КОЛГО ме 
(8М60 机 心 ) 待机 不 开机 ЖАЙ {Ж U4(817C )@ 脚 虚 焊 
创维 32LO5HR | _. ген ы Es 
(8М60 机 心 ) 不 开机 , 红 灯 亮 主 世 片 外 接 电容 C187 失效 
创维 32LO5HR | 不 开机 , 主 电源 12V 电压 不 | 稳 压 电路 中 Q7 和 08 两 个 MOS 管 
(8M60 机 心 ) | 稳定 性 能 不 良 
Б 
ко 不 开机 ,5V 电压 偏 高 06(KA431) 不 良 .U7(P817C) 损 坏 
ШЕ 复位 电压 失常 
ӨТІНЕДІ D2 性 能 不 良 ` 
创维 32L05HR 动 开关 机 背光 控制 1С3 ( H7224) 炸 裂 背光 
(8M60 机 心 ) 控制 及 输出 部 分 D6(1N4007 ) 损坏 
创维 32L05HR 动 关机 , 待 过 半 小 时 后 才能 | |, š 
(8M60 机 心 ) | 开机 电源 板 上 电阻 R34 、R35 不 良 
m: НЕ 
| 27. x 死机 ,无 12V .24V 输出 电阻 R698 开路 — RI 
0] 32105НА| 2, 六 不 高 (一 MOS 管 外 围 电阻 В60(220) 电阻 
(8M60 机 心 ) | PETES) 路 
创维 32L05HR 背光 不 高 ( 一 背光 电路 中 U5 (FAN7316 ) ОЁ 
(8M60 机 心 ) | PAEO) 围 电容 C41 短路 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 32L16HCZ| 不 定时 自动 关机 , 且 指 示 灯 亮 | 
Í 源 B бен 
8TIC их Т 电源 板 上 电阻 R656 虚 焊 
创维 32L16HC/| 通电 后 指示 灯亮 绿灯 ,黑屏 ， ee ; 
8TIG 机 心 ”| 不 能 开机 UBORA EE C113 漏电 
创维 32L16HC/ 机 后 出 现 交流 关机 或 遥控 | 魔 画 芯片 外 接 40MHz 晶体 振荡 器 
8TIG 机 心 “| 待机 现象 不 良 
¿ë 通电 开机 输入 AV 信号 时 无 
创维 32L16HC | 声 ,输入 TV 信号 时 无 台 , H B| см 的 SCL1 线 不 良 
8T1 G 机 心 Шу 
ЖУН 
ŻE 32116НС/ к? ЕТЕП . А 
人 КЕГІН 无 光栅 ,背光 亮 , 且 声 音 正 常 晶体 振荡 器 Y902 不 良 
Ж = 人 =H jH 22 
创维 32L16HC/ _ 开 机 后 无 台 , 自动 搜索 也 无 声 道 转 换 电 路 1144 不 良 
8T1G 机 心 “| 信 和 号 
@J2E32L16HC/| ye Р 
STIG 机 心 重新 搜 台 后 图 像 颜色 不 良 U27 不 良 
创维 32L16HC/ ii ЕЕ 
8TIC BLts USB 黑屏 USB 程序 丢失 所 致 (FLASH ) 
创维 32L16SW/ Е ды е 
STTK Жл 机 黑屏 , 且 背 光 灯 不 亮 驱动 板 U114 虚 焊 
创维 32L16SWZ| 收看 节目 时 有 时 出 现 有 声 无 | 主板 连接 到 屏 的 插 排 (靠近 屏 的 一 
STTK 机 心 “ | 图 故障 端 ) 松动 
创维 32L16SW/ 机 后 无 光 无 声 无 图 ,电源 指 22. 电源 板 副 电 源 输出 
ESETA A жж 
STIK 机 心 “| 示 灯 也 不 亮 „ша ашый 异常 
创维 32L16SW/ OTETA 
STTK BL 机 后 无 图 无 声 电阻 与 铜 皮 之 间 有 污 物 
创维 32L16SWZ| 正常 收看 一 段 时 间 出 现 有 图 m 
JA 由 H ДХ 
STIK 机 心 EA 1C114@@ 脚 外 接 贴 片 电容 不 良 
创维 32L88IW/| 有 时 不 能 开机 , 且 电 源 指示 灯 КЛЕЙ F? 
8DA8 о (Жж 键 控 板 等 机 键 异常 
创维 32L88IW/ 机 收看 一 段 时 间 后 图 像 跳 | 20, ы 
8TRI 机 心 “| 动 , 且 有 干扰 线 出 现 кышлы 
ЕЗ 
ИШЕ ЫР ЕНЕ ВЫЕ 
创维 32L88IW/| 图 像 被 压缩 至 左 侧 1⁄2 БЕ наь 
8TRI ы» “| 内, 右 侧 172 为 水 平 彩色 干扰 线 | 软件 数据 错乱 
创维 32L88IW/| 通电 后 不 能 开机 ,电源 指示 | a peee ты 
STRI и | 灯亮 晶体 振荡 器 Х1(40МН2) £ Ë 
ШЕ АУ/ТУ 转换 时 出 现 红 蓝 绿 屏 | TS66U 外 接 14.318MHz 晶体 振荡 



































Е 器 不 良 

ҶЕ 321881 2 Ен | 
г 1. 2. 收看 时 出 现 数 条 彩色 干扰 线 | 存储 器 Ul Ж 

维 f RS, BRAR м, m 
i a Б p sss 高 频 头 本 身 不 良 
创维 32L88IW/| 输入 TV 信号 时 ,图 像 闪 动 , 且 w. 

8ТІЗ 机 心 “| 伴音 断断续续 电源 板 烧 坏 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
МЕЗ Е Ее a тəн 
ИИ | 通电 后 不 能 正常 开机 电容 C135 漏电 
创维 32L88IW/ нара та 驱动 板 上 高 压 发 生 器 HC15 内 部 线 
8TT3 机 心 机 后 黑屏 ,但 声 ЕЙ EFK 
创维 32L98SW/ 机 正常 收看 一 段 时 间 后 自 Кенен 
8M10 机 心 “| 动 关机 СЕЕ 
创维 32L98SW/| ША TV/AV/VGA 信号 时 , 均 кыба с а 
8M10 机 心 “| 出 现 有 图 像 无 伴音 人 
创维 32L98SW/| 通电 开机 后 ,红色 指示 灯 变 М W 02 (5) ~ @ 脚 电 
BMIO 机 心 “| 绿 ,背光 亮 , 且 无 图 像 ЕЕ [Ж 
ШИ: 
ММТ ЈИЕ ТТТ 
Л 
ы 有 时 无 伴音 ,但 图 像 正 常 。 | D101 EBMER LARN 
维 ҮА тк ч у =; 示 4 
他 к 光 无 声 无 图 ,电源 指示 灯 CON17 Ж#Н Б ИЕ 
创维 32L98SW/ нен сер ПЕТРЕ ЗИЯ" 测 电源 输出 电压 
8TTK 机 心 有 时 能 开机 ,有 时 不 能 开机 5V 输出 滤波 电容 失效 5V ИК 
创维 32L98SW/| 开机 时 有 光栅 ,但 过 几 秒 后 出 | ec、 ЕСИ? 
8TTK ио mmn sma 。 | TOOTA T8 一 次 绕组 开路 
е 测 IC711 无 供电 电 
е — 有 图 无 声 1С710(17809) 不 良 压 ,IC710 (17809) 无 
БЕ 电压 输出 
ОРА Ж-Е 出 现 粉 屏 
u 2 . т. TERME ШЕШЕН эы THO ( LYDFS4B) RE 
创维 32LBAIW/| ЖА TV/AV 信号 时 ,图 像 彩 ; Side 
8TT3 机 心 |@ kE 人 
创维 32LBAIW/| 遥控 失灵 , 且 有 时 自动 弹出 | a pa y 
8TT3 机 心 ”| 菜单 шелш 
创维 32LBAIWZ| 开机 后 出 现 红 绿 蓝 白 交替 | 魔 画 IC 外 于 40MHz 晶体 振荡 器 
8TT9 机 心 “| 屏 变 жы 
创维 32LBAIW/| A әнін pa pezze 017 外 接 滤波 电容 С240(470ҺЕ/ 
8TT9 ау | 冷 开机 黑屏 ,有 隐约 至 线 |у 
创维 32LBAIW/| py, 测 屏 供电 电压 12V 
视频 时 黑屏 员 坏 
BTTO 机 心 转换 视频 时 黑屏 FB45 损坏 рү 
维 
Ce | 输入 TY 信号 时 图 像 彩色 失真 | 存储 器 异 党 
Е 出 现 粉 屏 , 但 声音 | 
ы 4. E i i 接收 器 THC63LVDF84B 不 良 
创维 32LBAIWA| 、 ， oewis 固定 接收 头 处 的 螺钉 接触 到 供 
8TT9 ЖЫ 通电 开机 后 不 能 遥控 Щй 
я 机 后 无 图 ,背光 亮 后 进入 箱 
创维 32LBAIW ТТК 227 
8TT9 机 心 钟 后 又 重复 出 现 压 输 出 
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(2%) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 32LBAIW | TV 状态 无 声 ,AV 状态 正常 音频 处 理 集成 电路 NJW1144 损坏 
ММЕН 电容 C58 (10uF/50V) 失效 
Cas maa 图像 行 场 不 同步 VCP3230 KÈ 
创维 32LCAIW/| 输入 TV 信号 时 ,图 像 闪 且 几 | 高 频 与 V26 之 间 信 号 通路 的 
STRI 机 心 ”| 分 钟 后 蓝屏 C360 .V26 不 良 
. Ж АУ2 U26 损坏 
2 = 伴音 功放 U47(TPA3121) @ 脚 虚 焊 
2. 右上 角 图 旱 9912 损坏 М т Ои 
— 无 伴音 整流 管 D603( FCH30A10) 开 路 
onp жа 键 控 板 上 电阻 R5(32kO) 不 良 
ЕСТИ FLASH 器 件 本 身 不 良 
; 不 开机 ,无 12V .24V 电压 ZD101 稳 压 二 极 管 击 穿 ЕИ СЕНО 
冷 机 不 开机 B, DC/DC 变换 电路 U17 AP1534 
Қ 2... 不 开机 (一 ) U9(STR0565 ) 损坏 
т. 2. 不 开机 (二 ) 电容 C206 损坏 2. 
8! ш 不 开机 (三 ) 电阻 R117 变 值 x o 电压 
aO | 红 灯 亮 不 开机 电容 C150 损坏 
(apama 灯亮 不 开机 ,无 24V 电压 | омж 
aaa 不 定时 不 开机 ,不 开机 时 灯亮 | 电容 C21 损坏 и 
0! 2.” қа , 且 收 电阻 R438 KÈ 
б е 屏 , 背光 亮 , 按 待机 键 能 MOS 管 047 损坏 
ТЕЛШЕТ utasa 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 32M11HM/ ЕЕ ы 
8М20 Жл» 动 关 机 U9(PCSQ0565R ) 损坏 
创维 32MIIHM/A ja š алы ЕНИ 测 048 W JII rB Ж 
8M20 机 心 杂音 功放 048 外 围 电容 C369 轻微 漏电 БИЕ 
创维 32M11HM/ те? 2 че у Дд 
рити АУ 状态 下 噪声 大 U41 外 围 贴 片 电容 C213 损坏 
创维 37E70RG/| 开机 异常 ,不 开 时 指示 灯 也 | 220V 交流 输入 EMI 滤波 电感 L601 
8M70 机 心 ”| 不 亮 虚 焊 
Í 1C701 ( LM393 ) D 
4 > мг, s| 
创维 37E70RG| 不 定时 不 开机 电阻 R537 虚 焊 脚 为 高 电 平 (正常 为 
8M70 机 心 
IREF) 
创维 37E70RG/ ыы ыз TE EE 重 写 程序 故障 即 可 
8M70 ЖЛ» 无 图 无 声 , 电 源 指 示 灯 呈 红 色 | 软件 有 问题 排除 
创维 37LO1HM/ тет Ра Еп 
8M19 机 心 只 收 一 个 台 电阻 R53 开路 .电容 C234 损坏 
创维 37LO1HM/| 图 像 雪 花 正 常 , 搜 台 时 无 图 像 | 六 нан: 
8M19 机 心 “| 闪 过 оиа 
创维 37101НМ/ 22 HA = Б 
8М19 机 心 有 雪花 Жа 电容 C328 短路 
8 Е37101НМ/| _. үе а 测 复位 电压 不 正常 
8M19 机 心 不 开机 电容 C206 漏电 
创维 37101НМ/ Жүз 测 CPU 内 核 供 电 偏 
8M19 机 心 死机 ылы 低 
创维 37LOIHMZ| 刚 开 机 和 白 屏 有 声音 , 几 分 钟 后 | az 测 屏 供电 与 03 由 
SMIS 机 心 ”恢复 正常 i te ш, 脚 电压 失常 
|2 37101НМ/ 
创维 =" i А 
8M19 #0 BEN 贴 片 电容 C20 损坏 
|2 37LO1HM/ _. ЕЕ рее 
GJA 7 л ЧУ. в ЧЕН =l 
молы, | 图 像 正 常 ,无 伴音 供电 电阻 R416 不 良 
创维 37105HR/ HDMI 无 图 像 ,HDMI 正常 P13 损坏 
8M60 机 心 É 
创维 37L05HR/ 屏风 IC602 ( F9222L) 由 脚 外 接 0.330| 24У 12V 电压 偏 
8M60 机 心 2 的 电阻 不 良 低 
创维 37LO5HR/| _. EPEN жж. BRE 4 个 MOS 管 
вм60 机 心 | 三 无 ,无 5Y 电源 输出 损坏 
创维 37LO5HRA| о, aa r a сов IC101( NCP1014) 外 围 二 极 管 D102 
8M60 机 心 通电 后 指示 灯 不 亮 ,不 能 开机 ян 
创维 37LO5HR/| ，，、 5V 输出 电压 不 
ZT ` T. WE Ў 
8M60 ЖЫ» 红 灯 闪 不 开机 电源 板 上 Q615 ЖЫ 稳定 
电源 板 熔 丝 烧 坏 ,背光 逆 变 功率 管 
创维 37LO5HR/ 不 开机 Q4.Q6(5N50 ) 击 穿 , IC3 ( H7224 ) XE 
8M60 机 心 裂 ,ZD7 损坏 ,驱动 电路 IC3 外 转自 
举 二 极 管 D5 漏电 
创维 37LI6HC/| ША TV/AV/VGA 信号 时 , 均 | ，、 А 测 屏 控 制 电压 12V 
8TIG 机 心 “| 出 现 有 声 无 图 控制 电路 中 R253(10kO) 不 良 |, oy 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 37LI6HC/| 通电 后 不 能 开机 ,红色 指示 灯 7D200 t2 测 无 24V 电源 电压 
8TIG 机 心 ”| 变 绿 шін 输出 
| 测 主板 LVDS 排 座 
Ca | 通电 开机 后 图 像 时 有 时 无 | 电阻 R253 ези см O IH 12V 电压 
А 为 0V 
创维 37L16HC/| 通过 USB 接口 播放 影音 时 无 у 
STIG 机 心 Ий US (PLASH) P: 
ШЕ 测 IC1 ( TDA16888 ) 
Š 2. 机 背光 闪 ,无 图 像 ІСІ(Тр416888) 外 接 电阻 R1 开路 四 脚 无 电压 (正常 为 
г 1. 65У) 
Ж 
Came | 不 能 开机 , 且 红色 指示 灯 变 绿 | 电阻 RN44 ш 
创维 37L17SW/| n LEAN S 
вттм aLe | 输入 TV 信号 搜 台 时 花屏 CPU 程序 出 错 
测 屏 逻辑 板 供电 电 
创维 37LI7SWA| 、 ， aber ш p ре ' жт, 插 上 LVDS 
8TTN 机 心 通电 开机 ， 背光 亮 ,! Jl P Ж L20 不 良 线 测 U6 输入 脚 电压 
НЕ 
创维 37L17SW/| 通电 开机 后 ,红色 指示 灯 变 EON 
8TTN 机 心 Е ИНЕ ЕЕ 21 
| 37117 4% a 
全 2 | 开机 后 黑屏 ,但 声音 正常 。 | 背光 24V 供电 线 破损 
USB 解码 SUN7300 不 良 ;音频 D/A 
4 . 
包 USB 输入 时 出 现 黑屏 转换 U12(CE2826 ) 损坏 ; 外 挂 程序 存 
`. 储 器 U5 不 良 
创维 37LI7SW/| 二 ЕИ И Е ae ma 主板 给 屏 供电 电压 
STIN 机 心 不 开机 ,指示 灯亮 且 为 蓝 MST5151 外 围 晶振 不 恨 为 0V 
创维 37L17SW/ ери 011 ( TVP5147 ) @ .@ УКЕ 
ТТМ» 播放 正常 ,无 法 刻录 不 良 
创维 37L18HC/ ч қ 测 电源 板 上 12V 与 
КЕБІН, а EEI нж уе 
BTI G 初 心 背光 灯 闪 稳 压 电路 贴 片 电容 САЗ 漏电 24V 输出 电压 偏 低 
yfi 
ЕИ 通电 开机 后 出 现 黑屏 U28 本 身 不 良 
| 
Ca | 不 定时 黑屏 或 出 现 水 印 状 AiR Y9102(40M) KR 
| 371881 . В 、 ЖЕ 
PEW 通电 开机 青 光 灯 一 闪 即 灭 | олу воена 
创维 37L881W/ Е 点 亮 背 光板 上 高 压 变 压 器 外 围 
8TT9 机 心 ШЕН s: MOS 管 Q9 短路 
创维 37L88IW/| 通电 开机 收看 节目 不 到 1min алы 
8DA8 机 心 “| 时 ,出 现 自动 关机 接收 头 损坏 
创维 37L88IWZ| 伴音 有 类 似 屏 打开 时 的 交流 | 音效 处 理 块 R2S15900 的 供电 滤波 
8DA8 机 心 RRA” E 电容 C494 失效 
创维 37L88IW/ 机 后 背光 亮 , 无 字符 、 无 伴 、 
SDAS Вы» (87, HILAR RA” RAE ТЕАТ УЕ 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 37L88IW/ 机 后 背光 亮 ,无 字符 、 无 伴 З 测 U25(AP1513 ) б) 
8DA8 机 心 “| 音 , 目 机 内 有 *“ 喻 喻 " 异 声 TER D15 不 民 脚 电压 偏 低 
创维 37L88IW/ 机 时 红 灯 亮 ,并 连续 快 闪 ,| 5V 的 电路 续 流 电容 С525(470ҺЕ/ 
8DA8 机 心 “| 按 待机 无 效 ,长 按 可 以 关机 10V) 失效 
创维 371881W/ Sanpa aaa su | е 
8DA8 ЖЫ» 电源 指示 灯 不 亮 ,不 开机 U5(FLASH) 不 良 
01] 3 = 2 ЖЕ 
.. 背光 亮 ,无 图 像 , 但 伴音 正常 屏 供电 IC U16 (9953 ) 虚 焊 Ж ыы 
VO ШІП 
创维 37 L881W/ 22 
Бе аю МУ. ет, ғ. k 
талы | 黑屏 ,背光 亮 U25( AP1513 ) 损 坏 
在 开机 背光 亮 起 时 
创维 37L88IWZ| 和 开机 后 有 图 无 声 , 过 几 秒 后 қ Е Я 
; А к усы | 电源 板 有 问题 测 背光 供电 电压 偏 低 ， 
8TTJ 机 心 “| 图 像 内 ,随后 无 光栅 ,但 有 伴音 12V 供电 电压 偏 低 
创维 37L88IW/ 机 屏 亮 ,有 字符 ,有 时 出 现 U22 KË U15 的 RTC 时 钟 无 
8TTJ 机 心 “| 马赛 克 ,无 图 像 3.3V 供电 
2 
Ca | ела, е CPU@ 脚 至 R103 的 板 线 过 孔 不 良 | 背光 板 无 5V 输入 
创维 37L88IW/| 伴音 制式 与 音量 大 小 不 能 B: 
втту ль haz 1013(24С032) 损坏 
创维 37198PW / 机 后 白 屏 ІЛЕ 蓝屏、 黑屏 | a pejes 
8TT9 机 心 “| 交替 变化 , 且 无 字符 晶体 振荡 器 Y3(14. 318MHz) ЖМ 








创维 37 L98 PW/ 






























































































































































BTT 机 心 遥控 失灵 ,其 他 无 异常 U25 FLASH 有 问题 
рр “| 热机 理光 闪烁 电源 板 上 24V 取样 电容 C536 漏电 
НЫ | 开机 无 伴音 或 伴音 失控 U701 RÈ е, нң 
i 入 端 电压 为 5SV 
. ЖЕШИНЕ ДЕЛО | U6(TSU66) 不 良 
Т . АУ 图 像 都 发 白 电容 C94 漏电 
@ ш Кы с ТУ/АУ/ҮСА 信号 时 均 1C(U927) 三 端 稳 压 块 不 良 
创维 37LBAIW/ МЕТІН 高 频 板 的 伴音 处 理 电 路 中 Q760 性 
8TT9 机 心 能 不 良 
包 2. = USB 接口 播放 影片 时 伴 电容 C22 E 
u x 2. AV 时 无 图 像 电阻 R181 虚 焊 
外 ат 黑屏 ,输入 各 路 信号 都 无 图 像 | 3.3V 三 端 稳 压 器 0927 不 良 K. 22 TA 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
Ө | 接 机 顶 使 有 杂音 ГТ 
"ОА 不 能 存储 关机 前 的 数据 电阻 R224 开路 а. 
. 不 开机 ARTURA 2-7 R111 (2200) 
创维 37LED10/ 动 开关 机 DC/DC 电路 1017 (1653 ) @ 脚 外 接 1.26V 供电 电压 
8M81 机 心 电阻 R34(5. 6kO ) 损坏 Tal 
oa 自动 开关 机 电阻 R34 ~ R36 ЯА 4. 
А 2... 闪 O x x - | + 电容 С102(0.047ҺЕ/63У) 失效 
“ “| 再 次 开机 
Š 2. 机 异常 电阻 R10 损坏 
н 不 开机 (一 ) 电容 C206 轻微 漏电 
з 不 开机 (二 ) 电容 C150 损坏 
创维 37M11HM/| 不 开机 ,电源 板 上 无 12V .24V| MOS РЕС 芯片 损坏 , DL601 继 电 
8М208402 “| 电压 器 不 良 
上 0 МЫ 红 灯 亮 ,但 不 开机 24C32 不 良 
ИЛИ) C385 损坏 W U6 .08 无 输出 
б! 4, ү 灯 闪 炬 ,不 开机 1 检测 电路 中 电阻 R26(560kQ) 
2... 花屏 不 开机 U10(1482 ) 外 围 电感 L8 开路 
2. 死机 D105 和 D105A 热 击 穿 
aO Ay TV 均 无 伴音 功放 外 围 电容 C353 漏电 
开机 屏 内 ,热机 有 时 正常 。 | 电阻 R6 Ef 
aaa 开机 后 有 时 异 响 ,有 时 正常 | кілі 继电器 不 良 
; ` 色 指 示 灯 亮 ,| iy 输出 上 取样 电阻 R608 不 良 Ба e 电源 供电 电 
кал аттты ыы 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 40L98SW/| 满 屏 绿 线 干扰 ( 用 不 同 信号 源 қ 
8TT0 机 心 “测试 ,只 有 模拟 信号 有 故障 ) | МЭ 个 民 
创维 40LBAIW/| VGAZDVD 状态 正常 ,AV/TV| 动态 同步 存储 器 M12116161A 
8TT9 机 心 “| 状态 下 花屏 жы 
ЕЗ 
f: к=н ш 字符 扭 晶振 Y1(14.318MHz) 不 良 
(2 ҮІ H: H Ж 
МӘМЕТ Н ов А а 
创维 42E70RG/| ы чы р 
8M70 Жл 异 ,背光 亮 Q1(3904) 的 BE 极 断 路 
CAA 不 开机 继电器 DBLI 损坏 
创维 42E70RG/ PA U5 ( SSC9512 ) 外 Æ] ВН R42 
8M70 机 心 | 个 能 开机 (1M9) 断路 
创维 42E70RG/ pi a= F ss: 变压器 给 U3( А6159) 供电 的 输出 
8M70 Жл 有 时 不 开机 ,指示 灯亮 ШЕ. 
т 
ТОКО 开机 后 黑屏 ,指示 条 不 亮 。 | U3(A6159) 内 部 不 良 
创维 42E70RG/| 开机 声音 正常 ,背光 不 亮 ， a Eo 
8M70 л» E CPU 振荡 晶振 Y901 不 良 
创维 42E70RG/ z 主 芯 片 至 120Hz 小 板 之 间 的 排 阻 
8M70 机 心 | nË RP6(33Q) 开 路 
б 
Cn | ЖОЛ 晶振 Y6(12MHz) 不 良 
创维 42LO1HF/ PEEN ТИ р "i А 
8M19 лу 电源 灯亮 ,但 不 能 开机 待机 控制 管 Q303( С2655) ЖБ 
16: F 
он | 不 开机 待机 晶体 管 034 不 良 
ШЕН 
Ca, PE. УЫ. FRE IC(U3) 内 部 不 良 
创维 42L01HM/ Ж U41 ( MST6X99GL ) 6 {Ж rl н, ËH 
8M19 机 心 ü R440(5. 6КО) 开路 
ШЕР 
МИНОМЕТ 12V 24V 无 输出 
创维 42LO1HF/ КЕЛЕТ ЖАҢ A Ai РОЗ 并 联 的 分 流 电阻 
8M19 机 心 机 不 定时 屏 闪 RS43(102kQ) 不良 
创维 42LO1HM/ 无 各 主 芯 片 U41 ( MST6M16 ) 四 脚 外 接 
8M21 机 心 Ё 电容 C379 损坏 
创维 42L02RF/ 无 伴音 U812 (STA335BW ) 外 围 滤波 电感 
8K23 机 心 Ша 154 短路 
创维 42102 RF/ қасы 2. 012 ( AP3003-5. 0S ) 外 围 电阻 
8K23 机 心 无 法 通过 USB 接口 播放 R181 开路 
创维 421L03RF/ рза 复位 电路 中 Q3 与 C388 热 稳 定 
8М73 机 心 个 开机 或 自动 关机 性 差 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 42LIO5HFZ| 一 | == PFC 电压 比 正常 值 
«молы | 不 开机 (一 ) 电阻 R208 变 值 Б 
创维 42105НЕ/ _ Р А IC303 89 © ҥн JE 
8 M60 Жл; 不 开机 (二 ) 电阻 R326(510kQ) 开 路 不 正 党 
ЕР F 
2. 不 开机 (三 ) 电源 背光 板 上 Q301(K3532 ) 击 穿 
创维 42LO5HFZ| 不 开机 , 无 12V、24V 电压 IC301 © 脚 1С303 
8M60 机 心 “| 输出 FERE R326 (510KO) 开路 @@ 脚 电压 为 0V 
创维 42LO5HF ЕСИ 、 
| и» “| 红 灯 亮 ,不 能 开机 (一 ) 复位 电路 QI 短路 
ЖЕР 
МШ | 红 灯 亮 ,不 能 开机 (二 ) 晶体 管 0101 的 B.C 极 开路 
创维 42LO5HF/| ov、 Ра с. 12V 电压 偏 低 ,24V 
8M60 机 心 | 26 变压器 损坏 电压 偏 高 
创维 42105НЕ/ ENTENEN 040 ( TAS5760 ) 46 Ж FEl Ж 
8M60 机 心 “| 个 定时 有 杂音 C455 虚 焊 
创维 42105НЕ/ 异 响 取样 电路 中 电阻 R216 R208.R209 M PFC 电源 比 正常 
8M60 机 心 人 不 良 值 高 
|26 5 EHEN 
创维 42LO5HF _ 
ESAE 有 声 无 图 ,背光 亮 屏 不 亮 。 | 屏 驱动 板 上 La ASIP 
创维 42L16HC/ 二 主板 与 高 频 板 之 间 的 连接 线 有 
图 日 无 伴音 ë 
8С10 机 心 机 后 图 像 正常 ,但 无 伴音 问题 
|2 通电 [后 有 伴音 .但 屏幕 》 б 
Ca a НӘ орен CNS SIRIS 
创维 42L16HC/| a ыы а 音频 处 理 芯片 U6001 ( NJW1144 ) 
STIG 机 心 清和 TY 信号 时 ,有 图 无 声 | 内 部 有 问题 
创维 42L16HCZ| 通电 后 不 能 开机 ,电源 指示 灯 | Fl 熔 丝 管 烧 坏 , 副 电源 二 次 侧 整 | 测 副 电 源 SV 输出 
8T1G 机 心 ”| 不 亮 流 二 极 管 D30 短路 电压 为 0V 
创维 42L16HCZ| 通电 开机 后 能 够 正常 收看 节 Ж ы U78 (4435 ) 输出 电 
8TIG 机 心 “| 目 ,但 过 0.5h 后 出 现 有 声 无 图 | 078 外 接 电容 C115 失效 压低 于 正常 值 1. 8V 
创维 42L16HCZ| 通电 开机 后 红色 指示 灯 变 绿 ， 电感 1606 不 良 测 背 光板 24V 供电 
8TAG 机 心 “ | 黑屏, 且 无 伴音 电压 为 0V 
创维 42L16SW/| 不 能 录像 ,显示 未 连接 、 硬 盘 | 解码 块 7300 损坏 ;TVP5147 ЖЫ; 
8TTN 机 心 |, 系统 忙 TVP5147 外 接 晶 振 不 良 
ЕР Е 测 电源 板 ІСІ (ТРА 
乡 1 1 现 > їйї. 色 H НЕРИР 
ë мы кш ы 出现 日 动 关机 , 蓝 色 指 | Tcll(LV339) 不 良 16888) © Ж/Е 
Ë Е (正常 为 15V) 
维 H TERAZ = 
u тош ыы = 目 时 出 现 日 动 换 合 或 键 控 板 上 接地 电阻 R7 BE 
01% 42128ВМ/| _. . 
E Соо | 不 开机 U28@) 脚 外 接 电阻 R393 不 良 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 42L88IW/| 输入 TV/AV 信号 时 ,彩色 СТЕНИ 
вт |жа 010(ТҮР5147) 内 部 不 良 
创维 42L88IW/| Ш.Д ТУ/АУ/УСА 信和 号 时 , 均 | 屏 驱 动 板 与 主板 连接 线 的 触 头 有 
8TTJ 机 心 “| 出 现 七 彩屏 污 物 
创维 42L88IW/ 
ТТЫ» AV1 无 图 像 电阻 R132 (220) 开路 
创维 42L88IWZ| 冷 机 时 不 开机 ,红色 指示 灯 н кызы Кой 
TL SR TDA16888@@ 脚 外 接 滤波 电容 失效 
创维 42198SW/ 2 Зей РР 
8M10 机 心 出 现 七 彩屏 主板 IC(MST9U19 ) 内 部 不 良 
创维 42L98SW/| 、 ， = ыы кзз йе ыу ны 测 伴音 功放 TDA2616 
BTTO Ж» 通电 开机 后 有 图 像 ,但 无 伴音 | PCBA 板 铜 皮 有 问题 无 MV 供电 电压 
2 
ШЛЕМ ТҮ 无 们 者, 图 像 正 党 伴音 通道 中 电容 C387 失效 
创维 42198SW/ ші. 2. 电源 板 上 C638 损坏 , 背光 板 上 
8M10 机 心 无 伴音 ,图 像 正 党 MC2 .MC3 .SC43 .SC44 损坏 
创维 42L98SW/ СЕ РЕС 电路 IC( TDA16888 ) 四 脚 外 围 
8M10 机 心 EIN 电阻 RI 开路 
创维 42L98SW/ 

















不 开机 ,无 12V .24V 电压 





稳 压 取样 电路 中 电阻 R608 变 值 





8M10 机 心 
创维 42L98SW/ 












































































































































8TT0 机 心 花屏 U4 外 围 晶振 Y1(14. 318MHz) 不 良 

创维 42LBAIW/| 通电 开机 后 有 时 无 台 , 且 自动 高 频 头 不 良 
8TT9 机 心 “| 跳出 工厂 模式 ре 

| 42LBAIW/| 02, КЕКТІ 动态 存储 器 U5 ( М12116161А) 内 

БО I: Z 

8TT9 机 心 жарашат 部 不 良 

创维 42LBAIW/| 通电 开机 时 白 屏 闪 , 但 过 一 段 | U6(TSU66AWVJ) 外 接 晶体 振荡 器 
8TT9 机 心 “ | 时 间 后 图 像 显示 正常 Y1 失效 
维 НЕ Bë [x] < + Ма Bë 

Cama ЖаЛЫЖАНШАЖИ аа asy 供电 插座 应 焊 

创维 42MI1HM/| sa j 背光 小 板 上 的 C728 等 贴 片 电容 及 
8М20 机 心 т ЛЕ ЕЛ МЕ KE 

创维 42M11HM/ ee 屏 供电 电路 中 电容 C2 (0. 1pF) 
8M20 Ж» 有 时 黑屏 ,黑屏 时 背光 亮 漏电 

创维 42MIIHMA 2,2222. ааа. арыз ыма 
8M20 机 心 背光 不 良 空 制 板 上 的 电容 C714 性 能 不 良 

创维 46L98SW/ 5V 与 9953 供电 脚 相 连 的 电阻 
8TP9 机 心 ВР R629 变 值 

АИ 通电 后 不 能 开机 电阻 R601 ЖЕҢ 

创维 46LBAPW/| ay Dr B 电源 板 上 Fl 损坏 .电容 C49 与 
8TP5 机 心 不 能 开机 ,红色 指示 灯亮 D6 损坏 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
创维 47E70RGZ| 一 DE 
8M70 ЖЛ» 不 开机 FLASH 性 能 不 良 
创维 47E70RGZ| 一 UEA U7 外 围 元 器 件 R122 (100kQ )、 主板 无 点 屏 和 调 光 
8M70 机 心 | ЯТТ C168(10nF) 一 端 严重 虚 焊 电压 
创维 47E70RG/ Е пае ДЕ е 
8M70 Жл 机 异常 电源 电路 中 电容 C74 失效 
创维 47E70RG/ ee š 
8M70 Жл 无 法 上 网 L128 前 路 有 过 孔 不 良 
创维 47E7TORG/| ааз РЕ Нұ 
8M70 б, | 传声器 无 声 电容 C354 损坏 
创维 47E70RG/ ЖЫ ер 
gM70 Ж» USB 不 识别 图 像 IC U28 ( GL850) 损坏 
创维 47E70RG/| ЖА USB 设备 ,切换 到 酷 开 状 | ap š 
8M70 机 心 “| 态 ,有 时 不 能 读 取 外 接 设备 ОШТВ 
创维 47E70RG/ аР" 晶振 Y6(12MHz) 的 两 个 贴 片 电容 
8M70 机 心 | УШ 失效 
创维 47LO1HF/| pa TEN МӨ ИТ 测 048 O щн Ж 
молы | 输入 各 种 信号 均 无 声音 电容 C418 失效 失常 
创维 47LO5HF/| _ 2 š 
жї g lga М 
8M60 ЖЫ» 关机 有 噪声 Q15 不 良 
2 47L20HF/| 有 时 能 正常 收看 ,有 时 出 现 字 | 电源 板 上 滤波 电容 (150pF/450V) 
8DA6 机 心 ВЕ) 失效 
3010 
创维 52L16HF/ 不 能 开机 IC200(NCP1395AP)G@) 脚 外 接 电阻 — 
8G10 机 心 к202 (4700) 开路 а ыы 
8 55Е7ОВС/| Lu 5 ; 
8M70 Жл 酷 开 断 音 插口 CN14 接触 不 良 
4 
иж ш 待机 状态 不 开机 U10(24C16 ) 消费 者 存储 器 不 良 
8M70 机 心 
4 ` 
包 . 不 开机 ,指示 灯亮 U54 FLASH 有 问题 
创维 55E70RG/ š 
8M70 ЖЫ» 动 开关 机 U10(K24C16 ) 不 良 
创维 55E70RG/ ТАР же 
8M70 机 心 USB 不 识别 U28( GL580G) 内 部 不 良 
创维 55E70RG/| U ЖАНА USB1 ~ USB4 指示 р 
SB 切 ] 员 坏 
8М70 机 心 “| 灯 能 亮 ,但 不 闪烁 Шаа ыы 
创维 55E70RG/ ы 
берен 死机 电阻 R45 开路 
创维 55E70RG/| 灰 屏 无 图 售 频 板 程序 软件 FLASH 有 问题 
8M70 机 心 ЖЕБЕ TIET ЕХ ` НІ nj 




















5. 飞利浦 液晶 电视 
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机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
飞利浦 20PF7835/ 无 红色 SCALER 板 上 位 号 为 7351 ( FLI2300- 
93 е AB) 的 元 器 件 不 良 
飞利浦 20PF8946/ SSB 板 上 位 号 为 7461(SM5301BS ) 的 
< z r жж 
93 (LC4. 1A АА) ае лезе, 元 器 件 不 良 
飞利浦 20PF8946/| 图 像 不 同步 ,后 光栅 变 蓝 | SSB 板 上 位 号 为 7011(TDA15011H) 
93(LC4.1A AA) | 屏 , 或 热机 色拉 丝 的 元 器 件 有 问题 
飞利浦 20PF8946/ e2 SSB 板 上 位 号 为 7403( MX29LV040QC) 
93(LC4.1A АА) | 26269909 的 元 器 件 有 问题 
飞利浦 20PF8946/| ”有 声 有 光 无 图 ,绿色 指示 灯 | SSB 板 上 位 号 为 7463 7011(74HC4053D， 
93(LC4.1A АА) | 闪 4 次 ТРА15011Н) 的 元 器 件 有 问题 
《 利 浦 20PF8946/| 绿色 指示 灯亮 ,黑屏 无 声 ;| SSB 板 上 位 号 为 7011(TDA15011H) 
93(LC4.1A AA) | 无 字符 的 元 器 件 有 问题 
© ЖШ 20ТА1000/ 热机 图 像 上 有 马赛 克 Қы 板 上 位 号 为 7401 的 元 器 件 
93 虚 焊 
飞利浦 20TA1000/ ен SCALER 板 上 位 号 为 7301 的 元 器 件 
黑屏 4 
93 ЖЕ 
飞利浦 26TA1000/ SCALER 板 上 位 号 为 7714 的 元 器 件 
93(TPF2.1A LA) 热机 时 有 时 无 声 ( MSP3410G ) 有 问题 
飞利浦 30PF9946/| px SSB 板 上 位 号 为 2077 的 元 器 件 有 
93(LC4 .6A АА )| 遥控 无 作用 问题 
KAIN 30PF9946/ z SSB 板 上 位 号 为 7011 的 元 器 件 
93(LC4.6A AA ) АЗИН ЖИЕ (Тр415021Н) 有 问题 
飞利浦 30PF9946/| ”图 像 白色 横 线 干扰 ,扬声器 | SSB 板 上 位 号 为 1302 的 元 器 件 
93(LC4.6A AA ) | 有 爆 声 ,AV 正常 (TUNER) 不良 
飞利浦 30PF9946/ PERIE i SSB 板 上 位 号 为 7560 的 元 器 件 
93(LC4.6A АА) 无 亮度 信号 ,图 像 黑 线 串 条 (TDA9178T) 有 问题 
ШЕТТЕ 总 线 数据 出 错 
飞利浦 32PF7321/ ЕЕ SSB 8 L {у 7003 的 元 器 件 
ара 指示 灯 是 绿 7 
93(LC4.31A AA)| 黑屏 ,指示 灯 是 绿灯 (M29W400DT) Ж È 
KAIM 32PF9966/| у, E pias Pe 
93( FTI2.2A AA)| Ж i 面 信 号 纶 SSB 板 上 位 号 为 1T01 的 元 器 件 不 良 
飞利浦 32PF9966/| ， SSB 板 上 位 号 为 7323 的 元 器 件 
93(FTI2.2A АА)| 一 ИШИНЕ СЕ) (TDA9321H) 不 良 
飞利浦 32PF9966/| 主 画 面 无 光 , 无 字符 ,AV 图 | SSB 板 上 位 号 为 7323 BJ Jú ñ fE 
93(FTL2.2A AA) | 声 正常 (TDA9321H) 不 良 
飞利浦 32PF9966/ ЕТТЕН SSB 板 上 位 号 为 1D01 的 元 器 件 焊 接 
93(FTI2.2A АА)| НОМ НАТА 不 良 
发 利 浦 32TA1600/ 黑屏 ,无 声 ,待机 指示 灯 | SCALER 板 上 位 号 为 7012 的 元 器 件 | 无 +3V3SBTY B 
93(TPF1.4A LA) | 不 亮 (159720) 不良 源 
飞利浦 32TA1600/ ч, , a. | SCALER 板 上 位 号 为 7004 的 元 器 件 | 7003B 极 0V ,无 
т 声 A = ЖЖ A А , 
93(TPF1.4A LA)| 7 异 ,无 高 ,待机 指示 灯 (L5972D) 不 良 +5VTM 输出 
飞利浦 32TA1600/ 录 ,无 声 ,待机 指示 灯亮 | SCALER 板 上 位 号 为 7502 的 元 器 件 


93( TP 


F1.4A LA) 
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+Ë 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
飞利浦 32TA1600/| _. SCALER 板 上 位 号 为 7004 和 7503 的 | ШІ 6001 5V 电压 
Ë МА | 4) FH А 
93(TPF1.4A LA) 不 开机 ,黑屏 ( 灯 电 板 工作 ) 元 器 件 不 良 跳动 
飞利浦 32TA1600/ ыыр Же рр SCALER 板 上 位 号 为 7012 的 元 器 件 
9З(ТРЕІ.ДА LA) 不 开机 ,待机 指示 娄 闪烁 (15972D) 不 良 
飞利浦 32TA1600/ TE a SCALER 板 上 位 号 为 7502 的 元 器 件 
93 (TPFI.4A ТА) 图 像 伴音 正常 ,无 字符 不 良 
飞利浦 32TA1600/| 伴音 正常 ,图 像 显 示 有 马 | SCALER 板 上 位 号 为 7503 的 元 器 件 
93(TPF1.4A LA) | 赛 克 EEPROM 不 良 
КА 32TA1600/| as ® SCALER 板 上 位 号 为 7503 的 元 器 件 
өз(тегі 4A LA) | PAER KRME 不 良 
飞利浦 32TA1600/| vy j SCALER 板 上 位 号 为 7403 的 元 器 件 
93(ТРЕ1.4А LA)| “` е ( М57515121) ЖЫ 
飞利浦 32TA1600/| 无 图 像 ,有 光 , 无 声 , 搜 台 显 | SCALER 板 上 位 号 为 1811 的 元 器 件 
93(TPF1.4A LA) | 示 无 台 (FQ1256 ) 不 良 
飞利浦 32TA1600/ ч SCALER 板 上 位 号 为 7503 的 元 器 件 
93 (ТРЕІ.ДА LA) ш (EEPROM) < Ë: 
飞利浦 32TA1600/| 电视 信和 号 接收 正常 ,AV 无 | SCALER 板 上 位 号 为 7503 的 元 器 件 
93(TPF1.4A LA) | 输入 不 良 
长 利 浦 32TA1600/| ”图 像 闪 烁 ,伴音 显示 单 音 和 | SCALER 板 上 位 号 为 7502 的 元 器 件 
93 (TPF1.4A LA) | 双 声 道 不 断 转换 不 良 
飞利浦 32TA1600/ „тоа SCALER 板 上 位 号 为 7502 的 元 器 件 
өз(тен ДА ТА) | 花屏 或 有 马赛 克 不 良 
飞利浦 32TA1600/| 不 搜 台 或 搜 台 慢 ,有 些 频道 | SCALER 板 上 位 号 为 1811 的 元 器 件 
93(TPF1.4A LA) | 无 声 (Е01256) ЖМ 
飞利浦 37PF7320/| 工作 5min 后 守护 , 红 灯 
93(LC4 8A AA) DIZE 24V 滤波 电容 失效 
飞利浦 37PF7320/| 某 些 频段 接受 不 到 电视 | SSB 板 上 位 号 为 7735 的 元 器 件 кее 
93(LC4.8A AA) | 信号 (BC817) 不 良 + VIUN HE 
飞利浦 37PF7320/ РЕЧЕ ИКО: 
些 频 言 号 间或 丢失 қы N 
93(LC4.8A AA) 有 些 频道 信号 间或 丢失 7735 特性 不 良 
ЖШ 37РЕ7320/| ыы ез. в SSB Ж E 55 7217 的 元 器 件 | 7217 А9 120 脚 电 
黑屏 ,遥控 反应 慢 с ыы 
93(LC4.8A АА) (ТрА15021Н) Ж 压低 ,正常 3.3V 
飞利浦 37PF7320/| 偶尔 能 开机 , 红 灯 亮 。 开 机 | SSB 板 上 位 号 为 7730 的 元 器 件 
93(LC4.8A АА) | 遥控 反应 慢 (159700) Ж“. 
飞利浦 37PF73217 Ей | SSB 板 上 位 号 为 7215 的 元 器 件 ч 
‚Т йн 
93(LC4.31A AA)| "19 (ВСР69-25) Ж 无 +1.8Y 输出 
高 压 忆 供电 的 熔 丝 „ДЕ 
飞利浦 37TA1800 | 开机 后 无 图 像 ,声音 正常 “| ВЫЕ +24V 供电 的 熔 丝 开路 ,由 
片 电容 失效 
飞利浦 37TA1800/| , Үн SCALER 板 上 位 号 为 X102 的 元 器 件 
热 7 
93 (ТРТІ.ОА LA) 热机 图 像 拉丝 (28.322MHZ) 不 良 
飞利浦 37TA1800/| ”只 能 收 低频 道 几 个 台 , 中 高 | SCALER 板 上 位 号 为 TU101 的 元 器 
93 ( TPT1.0A ТА) | 频道 无 台 件 不 良 
飞利浦 37ТА1800/ 证, 无声 ,待机 指示 灯亮 | Бр мн 如 变 值 超 过 1000, 
93(TPT1.0A LA) |( 64) ~ 电源 待机 灯 不 亮 
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(Ж) 
备注 





飞利浦 37TA1800/ 
93 (ТРТІ.ОА LA) 











黑屏 ,无 声 , ЙҮ ЛАН ЖД 


жж 


SCALER 板 上 位 号 为 X101 的 元 器 件 
不 良 








发 利 浦 37ТА1800/ 
93(TPT1.0A LA) 


т 





指示 灯 闪 烁 ,不 能 开机 





电源 板 上 位 号 为 2085 的 元 器 件 不 良 





飞利浦 37ТА1800/ 
93 ( TPT1.0A LA) 


图 像 正常 ,无 伴音 


SCALER 板 上 位 号 为 U121 的 元 器 件 
( TPA3008D2 ) 有 问题 


























飞利浦 42РЕ7320/ 

93;9966/93( YDO1, 
YD07 屏 , 机 心 
LC4.9A AA) 








无 规律 自动 停机 





PFC 启动 电阻 R8094 不 良 











飞利浦 42PF7320/ 

93;9966/93( YDO1 , 
YD07 屏 ,机 心 
LC4.9A AA) 

















有 时 不 开机 ,绿灯 亮 


电源 板 两 个 10V2200U 电容 损坏 








长 利 浦 42PF7320/ 
93;9966/93( YDO1, 























SSB 板 上 位 号 为 7C01 的 元 器 件 























黑屏 
YD07 屏 , 机 心 еі (МС24С32) 有 问题 
LC4.9A AA) 

飞利浦 42PF7320/ 

93;9966/93(YD0 ,| 一 无 SSB 板 上 位 号 为 7207 .7F00 ‚7217 的 





YD07 屏 ,机 心 
LC4.9A AA) 


元 器 件 (M24C16 ) 不 良 








飞利浦 42РЕ7320/ 

93;9966/93( YD01, 
YD07 屏 , 机 心 
LC4.9A AA) 


























机 显示 AV ,遥控 不 起 控 


SSB 板 上 位 号 为 7C01 的 元 器 件 
( MC24C32 ) 有 问题 








Кя 42РЕ7320/ 
93;9966/93( ҮРО1 , 
YD07 屏 , 机 心 
LC4.9A AA) 




















三 无 ,指示 灯 闪 烁 


SSB 板 上 位 号 为 7C01 .7436 的 元 器 
件 (MC24C32 .74LVC14APW ) 有 问题 














飞利浦 42PF7320/ 
93;9966/93( YD01, 





































































































үрөт 屏 机 心 | 遥控 器 无 作用 7217 焊接 不 良 
LC4.9A AA) 
飞利浦 42PF7420/| a. wo jo SSB 板 上 位 号 为 7217 的 元 器 件 
93(LC4.8A AA) ña ХЕЕЕ АЛЕП (TDA15021H) 有 问题 
飞利浦 42РЕ7420/ 收 台 少 SSB 板 上 位 号 为 7735 的 元 器 件 
93(LC4.8A AA) m (BC817-25) 有 问题 
飞利浦 42PF7420/ = SSB 板 上 位 号 为 7M01 的 元 器 件 
£ 和 固定 亮点 T He 
93(LC4.8A AA) KRA Ez (MSM56V16160F) 有 问题 
飞利浦 42PF7420/| p, SSB 板 上 位 号 为 1105 的 元 器 件 
信和 号 弱 
93(LC4.8A AA) | "77 (38MHZ) 不良 
飞利浦 42РЕ7420/ 不 开机 SSB 板 上 位 号 为 7735 的 元 器 件 
93(LC4.8A AA) (BC817-25) 有 问题 
飞利浦 42РЕ7420/ 黑屏 SSB 板 上 位 号 为 7217 的 元 器 件 

















93(LC4.8A AA) 























(TDA15021H) 有 问题 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
按 频 道 键 音量 键 调整 时 
飞利浦 42PF99467| 动 跳出 安装 菜单 ,或 有 时 自动 | SSB 板 上 位 号 为 7011 的 元 器 件 
93(LC4.7A АА) | 关机 ,待机 红色 指示 灯亮 ,出 |(TDA15021/H) 有 问题 
现 误 码 8 
飞利浦 42PF9946/| 只 能 接收 到 UHF 少数 几 个 | 位 号 为 3910 .3911 的 元 器 件 焊 接 
93(LC4.7A AA) | 频道 ЖЫ. 
飞利浦 42PF9946/ т и Зара АШЫ 
93(LC4.7A АА) 低 端 收 不 到 频道 ,信和 号 弱 SSB 板 上 高 频 头 TUNER 
《 利 浦 42PF0946/ УИ Б шы 5VSW 电压 低 
黑屏 ya П aA š 
93(LC4.7A AA) 黑屏 SSB 板 上 位 号 为 6930 的 元 器 件 不 良 电压 只 有 3V 
飞利浦 42PF9946/ ME адгыр А. SSB 板 上 位 号 为 7099 的 元 器 件 
93(LC4.7A АА) | 267. 7ТЕ (М24С16) R È 
飞利浦 42PF9946/ AV ER SSB 板 上 位 号 为 7530 的 元 器 件 
93(LC4.7A AA) Шы ( M29LV040QC) 有 问题 
飞利浦 42PF9946/ ы SSB 板 上 位 号 为 7531 的 元 器 件 
93(LC4.7A AA) 对 比 度 无 作用 (М24С32) É Ë 
飞利浦 42PF9956/ SSB 板 上 位 号 为 7323 的 元 器 件 
93(FTP2.2A AA) 图 像 扭曲 ,有 时 不 同步 (TDA9321H) 有 问题 
飞利浦 42PF9956/| ay SSB 板 上 位 号 为 7001 ЙЯ кышкыл 
93(FTP2.2A AA)| 不 能 开机 (SAA5801H) 有 问题 待机 电压 正常 
飞利浦 版 上 位 号 9 元 器 件 焊 
KAJN 42PF9956/ 图 像 无 红色 SSB 板 上 位 号 为 2742 的 元 器 件 焊 接 
93(FTP2.2A AA) жы 
飞利浦 42PF9956/ КҮН SSB 板 上 位 号 为 6T08 BJ Jú Е 
频道 数量 少 
93(FTP2.2A AA) шол (PDZ33B) 不 良 
& 利 浦 50РҒ7320/ 射频 无 信号 SSB 板 上 位 号 为 1102 ,7735 的 元 器 件 
93(LC4.9A AA) шен за (TUNER ,BC817-25) 有 问题 
飞利浦 50PF7320/| p, suy ы kes кетт Кы ЛЕ 
93(LC4.9A AA) 指示 灯 有 显示 ,数秒 后 关机 | 位 号 为 7217 的 元 器 件 焊 接 不 良 
飞利浦 50PF7320/ ГЕРЕ SSB 板 上 位 号 为 7735 的 元 器 件 有 
93(LC4.9A AA) 换 合 色 延 时 问题 
飞利浦 50PF7320/ ы SSB 板 上 位 号 为 7323 的 元 器 件 
93(LC4.9A AA) PLO. Sh J RAZEM (TDA9321H) 有 问题 
6. 海尔 液晶 电视 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
ЕЖ 半 H Zn 灯亮 қ 
海尔 L20AV6_A0|， 屏 不 完 , 无 伴音 ,指示 为 磁 珠 L502 损坏 
绿色 
J: 1 > 半音 ,指示 灯亮 
海尔 L20AV6- A0 рей Дж, 无 伴音 ,指示 MCU- D701 ( TMP88PS34NG ) 损坏 
Ж Ж 120АУ6-А0| 屏 不 亮 , 无 伴音 ,指示 灯 不 亮 遥控 接收 板 损 坏 
海尔 L20AV6- АВ] ”显示 器 屏 不 能 点 亮 背光 板 损坏 
ЕЗ 1 HE 
海尔 120AV6-A8| 主板 不 正 党 工作 _U201(FLI8125) ҺЕ 19. 6608MHz 
损坏 
海尔 L20AV6- A8| 显示 屏 无 图 像 主板 LVDS 插座 CN301 接触 不 良 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
海尔 L29V6-A8K| 有 VGA ,无 视频 ы. 2. ЎР наз X400 
海尔 L29V6-A8K| J VGA 图 像 U302( РІ5У330) 损坏 
海尔 130CV6- Al| VGA 图 像 缺 色 或 干扰 U303( AD9883 A ) 排 阻 损坏 
海尔 132A9A-A| 无 光 无 声 无 图 电源 FSD210 损坏 








海尔 L32R1B 

















不 开机 ,电源 指示 灯 不 亮 


5V 供电 输出 管 Q905 ( 40N03GP) 
不 良 





海尔 L32R1B 





收看 过 程 中 出 现 无 规律 自动 
关机 











关 电 源 功 率 开关 调整 器 
MC34167 性 能 不 良 











海尔 L37A11- AK 


主板 不 正常 工作 





U16( HY5DU281622CT-4 ) 损坏 











海尔 L37A11- AK 


有 VGA ,无 HDMI 


U4(24C02 ) 损坏 





海尔 L37V6- ASK 





指示 灯 不 亮 ,不 能 开机 





二 极 管 D306 (РС2010) 1 3,8306 
(470) 开路 、 副 电源 IC301 (FSD210 ) 
损坏 


电源 板 型 号 为 


PSM205-407-2-R 





海尔 L42A18- AK 





无 图 像 


LVDS 信号 线 松动 





海尔 L42A9-A 











在 冷 开机 时 ,触摸 键 灯 常 亮 


电容 C18 失效 





海尔 L42V6- АВР 








显示 器 屏 不 能 点 亮 


@ 主 板 电 源 是 否 插 好 ;@ 主 板 是 否 
正常 工作 ;@) 背光 电源 (24V) 插 座 是 
否 插 好 ;@ 背 光电 源 24V 是 否 输出 正 
常 ;@ 主 板 上 背光 控制 插座 是 否 插 好 











海尔 142V6- A8D 


主板 不 正常 工作 





主板 上 Genesis 5221 和 FIL2300 
周围 电路 是 否 有 虚 焊 或 短路 ;@@ 主 板 
上 所 有 电源 是 否 正 常 ;@FLASH 芯片 
是 否 损坏 ;名 晶体 振荡 器 是 否 有 问题 























海尔 142V6- АВР 








示 屏 没 图 像 (无 LOGO mi 




















中 主板 电源 是 否 正 常 ;@) 主 板 是 否 
工作 ;@Genesis5221 的 行 场 及 时 钟 是 





















































否 输 出 正常 ;@ 主 板 LVDS 插座 是 否 
正常 
中 功 放 板 输入 电源 是 否 正 常 ;@) 扬 
海尔 142V6- A8D| 有 图 像 没 声音 声 器 是 否 插 好 ;@@ 功 放 板 是 否 有 虚 焊 
或 短路 现象 
DEOCH W (24V ) 是 否 输出 正常 ; 
@) 信 号 线 是 否 插 好 ;图 信号 线 上 的 
海尔 a H) ; 
海尔 L42V6- A8D| 有 声音 没 图 像 5V 是否 正常 ;GDLVDS 芯片 输出 信号 
是 否 正 常 
OVGA 插座 是 否 正常 ;@VGA 信 
Se 号 源 是 否 正常 (PC 是 否 开机 ) ;图 芯 
海尔 142V6-A8D| 无 VGA 图 像 片 PI5V330 ЖТИ Ф 
Genesis5221 是 否 正 常 
海尔 LE46M300P| 有 图 像 无 声音 功放 039 ( TAS5707A ) 有 问题 
名 主板 电源 是 否 插 好 ;@) 主 板 是 否 
海尔 LU37T1 ГЕТЕ 正常 工作 ;@@ 背 光电 源 (24V ) 插座 是 








否 插 好 ;@@ 背 光电 源 24V 是 否 输出 正 
常 ;@ 主 板 上 背光 控制 插座 是 否 插 好 











290 























































































































































































































































































































Жн 








(2%) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
中 主板 上 是 否 有 虚 焊 或 短路 现象 ; 
е ъд @ 主 板 上 所 有 电源 是 否 正 常 ; 
жалт FIRR ; 
海尔 LU37T1 | 主板 不 正常 工作 @ЕГАЗНЛЕ РЕГ Ж; ©К Ж 
是 否 有 问题 
@ 主 板 电 源 是 否 正常 ;@@ 主 板 是 否 
ке Ее 工作 ;@ 查看 行 场 及 时 钟 是 否 输出 
ааа 正常 ;@ 主 板 LVDS 插座 的 电源 脚 电 
压 是 否 为 正常 的 12V 
中 功放 板 输入 电源 是 否 正常 ;@ 扬 
Ж Ж ІДІЗТТІ 有 图 像 没 声音 声 器 是 否 插 好 ;@@ 功 放 板 是 和 否 有 虚 焊 
或 短路 现象 
DHIGH W (24V ) 是 否 输出 正常 ; 
ú шт @ 信 号 线 是 否 插 好 或 信号 线 上 的 
海尔 LU37TI | 有 声音 没 图 像 12V 是 否 正 常 ;@LVDS 芯片 输出 信 
号 是 否 正 党 
海尔 LU52TI TV 无 信号 主 芯 片 U39(MST6M69L-LF) 损坏 
(GCZ) 
7. 海信 液晶 电视 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
海信 LED42K11P| 开机 几 分 钟 后 屏幕 有 部 分 F 76 Емре 
(MST6i78 PLG) 发 黑 LED 灯 组 断路 导致 输出 电压 过 高 
海信 LED42K11P ОПЕЕ №831 ( STR- A6059H ) 由 脚 外 接 电 
(MST6i78 机 心 ) 无 规律 出 现 三 天 容 C832 漏电 
海信 MST721 | а 
DU BL 背光 不 亮 (一 ) VD814 短路 
6 背光 不 亮 (二 ) KA7500 .N804 .N805 损坏 
背光 不 亮 (三 ) V807 .V808 .V818 .V819 损坏 
海信 MSTI21 | 5 << смен, _ 灯 管 开路 高压 插座 不 良 或 输出 高 
рны | ТТ ТЖС) yaqam 
И МА | 青 光 亮 一 下 ,然后 关闭 (二 ) | 开 半 变 压 器 T802 二 次 绕组 短路 
机 后 无 光 无 声 无 图 ,指示 灯 | 电源 板 2A 熔 丝 开路 滤波 电 容 
海信 TLM1933 不 亮 (100ҺЕ/400У) 失效 
ДҮРЕ р 背光 灯 驱 动 板 的 供电 控制 电路 | ЈАР ЭС УК AJ БЕ НО 
海信 TLM2018 | 开机 无 图 像 ,但 有 声音 N107 损坏 тту 供电 电压 偏 低 
海信 TLM2018 机 后 有 时 无 图 无 声 主板 与 背光 灯 电 源 线 连接 有 问题 
е 输入 TV 信号 时 ,能 够 收看 节 m ІШІ XP500 的 С 端 对 
海信 TLM2088 目 .但 图 像 出 现 缺 绿 N500 损坏 地 阻 值 异 党 
海信 TLM22V68| 有 图 像 无 伴音 U23(IRF7314) 不 良 
y | H Z< H 75 C > z£ 
海信 ТІМ2619 机 后 有 声 无 图 电源 板 上 电容 CE023 失效 ,开关 变 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 

海信 TLM2619 | 通电 开机 后 有 声 无 图 ЖОЛАН ЙА. 

аш 冷 开 机 时 不 能 用 遥控 器 调整 | 、 ,, а. 

海信 TLM2633 音量 ,出 现 变 最 大 或 最 小 遥控 接收 头 异 常 
海信 TLM26E29 Ce Т» | қ Б. 

(MST6 机 心 ) 无 伴音 .无 图 像 . 无 光 届 N804 (FAN7313 ) 和 FAN7382 损坏 

4 Ми. ari 
海信 TLM26E58|_. 无 伴音 \ 无 图 像 、 无 光栅 ,但 指 N801(FAN7602 ) 损坏 
示 灯 不 亮 

海信 TLM3201 妇 看 节目 时 花屏 0603 引 脚 脱 焊 

海信 TLM3201 机 后 出 现 有 声 无 图 U106( МС7808) ‚7600 损坏 

сузе 三 无 ,背光 灯亮 ,字符 有 显示 ， Е 

海信 TLM3201 自动 搜索 无 信和 号 且 黑 屏 U106( L7808 ) 损坏 

海信 TLM3201 | 字符 出 现 异 常 后 死机 U604(24C64) 不 良 

海信 TLM3218 机 有 图 无 声 N301(TDA7266B ) 内 部 不 良 

М = +. 已 

海信 TLM3233 Е. ,无 声音 ,无 图 像 ,但 指 ZE521 ( STR- A6351 ) 外 围 电容 失效 
S 蓝屏 ,有 两 条 垂直 白色 竖 带 | N39(CM2681A-KQ) 的 外 挂 存储 器 

海信 TLM3233D 1 а, N31 数据 错乱 
E 2 由 0110 组 成 的 参考 电压 发 生 电 路 

海信 TLM3233D| 有 声音 ,无 图 像 , 白 屏 中 的 电阻 R385 损坏 
е 机 时 , 显示 LOGO 画面 后 | 背光 控制 集成 电路 BD9897FS@ 对 
海信 TLM3233H 关机 地 损坏 

к 无 光 无 声 无 图 ,指示 灯亮 ,但 5 

海信 TLM3237 机 内 有 异常 的 响声 DF017 短路 

海信 TLM3237 | +24V 电压 缓慢 上 升 TE003 不 良 

ШІ XP812 10, (DJ 
БЕН е 5V 电压 失常 , 光 耦 合 
海信 TLM3237D| 不 能 开机 VD830 不 良 器 N805 四 脚 3.9V 电 
压 偏 低 

= РН ыы 关机 控制 晶体 管 V807 ( ВСР56- 

海信 TLM3237D| 无 光 .无声 .无 图 ,指示 灯亮 10TIC) 断 路 

海信 TLM3237D| 无 光 无 声 、 无 图 ,指示 灯 不 亮 | N803(NCP1207 ) 损坏 

海信 TLM3237D| 不 能 定时 ,无 伴音 耳机 XP4 插座 损坏 

海信 TLM3237D 屏 稳 压 检测 电路 中 电阻 RE034 损坏 

海信 TLM3237D| 不 能 定时 ,无 伴音 本 机 XPA 插座 损坏 

海信 TLM3277 妇 看 过 程 中 出 现 一 道内 光 , 并 | 电源 板 上 电阻 RE039 烧 坏 , 厚 膜 块 

“WV” 的 一 声 随后 自动 关机 NE003 ( STR- W5667 ) 击 穿 
海信 TLM3277 机 字符 异常 稳 压 块 N16(LM1117DX-2.5) 损坏 
液晶 屏 上 显示 “模式 错误 ”, 在 == r j= 
海信 TLM3277 | 接收 TV AV 信和 号 时 ,屏幕 上 无 С s ЕЕ в л 
图 像 显示 ` ñ 

海信 TLM3288H| 花屏 0605 (24С04) 损坏 

КЕТ кз R 逻辑 板 上 U6( HX8915-A00AFAG) 

海信 аг A 2 Z 

海信 TLM32E29| 屏幕 有 坚 线 外 围 电阻 R334(1kQ) 不 良 

海信 TLM32E29| 图 像 发 白 ,颜色 正常 电容 C60 失效 TOn BODDE 
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( 续 ) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
ілі ые і РЕ Ме Б №801 ( FAN7602 ) © 
海信 TLM32E29| 无 伴音 ,无 图 像 , 无 光栅 稳 压 反馈 电路 中 电容 C827 损坏 脚 电压 失 党 
bra шее Жаке а 晶体 管 V814 基 极 的 对 地 电容 
海信 TLM32E29| 有 伴音 ,无 图 像 ,背光 灯 不 亮 C857 不 良 
海信 TLM32E29| 有 时 不 开机 电容 C844 失效 
海信 TLM32E58| 不 开机 о (AP1520) 四 脚 外 围 电容 C13 
失效 
ay. >= y Ы 
海信 TLM32V68C _ 无 伴音 无 图 像 ,无 光栅 ,但 指 | расо 不 良 
示 灯 亮 
海信 TLM3737 | 图 像 异常 . 色 异 FLI2300 芯片 引 脚 虚 焊 
二 显示 “无 效 模式 ”, {Н УСА. | nje бы 
海信 TLM3737 高 清 状态 下 输入 信号 于 党 晶振 Z002 (20. 250MHz) 不 良 
的 集成 电 z 
海信 TLM3737D| 无 光 无声 .无 图 де нада 
损坏 
无 光栅 ,无 声音 ,无 图 像 ,背光 | 电源 板 24V 电路 中 的 二 极 管 
海信 TLM3777 灯 不 亮 , 但 指示 灯亮 DE511(FME-230A) 损 坏 
海信 TLM3777P| 无 光 无 声 无 图 ,但 指示 灯亮 电容 CE513(22nF) 漏 电 
SDRAM 存储 器 NO18 ( K4D263238F- 
海信 TLM3777P| 图 像 异 常 ,有 坚 线 干扰 QC50)@ 脚 (VDDQ) +2.5V_DDR 对 地 
短路 
海信 TLM3788P| 无 信号 N612(17805 ) 输出 脚 引 脚 虚 焊 
海信 TLM37E29| 指示 灯亮 ,但 不 能 开机 FLASH 芯片 损坏 
zh F Æ ZT KT Y) >= 
海信 TLM37E29 ы не 动 开 关机 , 红 灯 蓝 条目 动 SCL 总 线 上 的 插 排 J20 损坏 
第 一 次 不 2 8 
海信 TLM37V88P 灯亮 次 不 开机 ,但 红色 指 FLASH( N67 EN25F80-100 ) 损坏 
海信 TLM4007 机 几 分 钟 后 三 无 , 红 灯 亮 过 电压 保护 二 极 管 VZ813 漏电 
жы ТЕЗ 转换 块 NP01( MSP3410 ) 外 于 电容 | ШІ NP01@、@ 脚 电 
海信 TLM4033 | AV 无 图 像 .无 伴音 CP12 漏电 压 失 党 
海信 TLM4033 | 灯亮 无 图 像 .无 伴音 .无 光栅 | NE001(SMA-E1017 ) 损坏 
海信 TLM4077 | 黑屏 ,背光 灯 不 亮 NE003(STR-X6769 ) 损坏 
B 子 画 面 图 像 异常 , 主 画 面 图 像 |”N010 ( VPC3230 ) 外 围 晶振 7003 
海信 TLM4077 正常 (20. 25MHz) 损 坏 
海信 TLM4077 | 不 能 开机 ,但 指示 灯亮 V010(RK7002 ) 损坏 
海信 TLM4077 | 电源 板 无 24V 电压 输出 а REOLA aM) 
жеке 无 光栅 ,无 声音 ,无 图 像 , 灯 | ZE521 ( STR-A6351) 外 围 电阻 
ЕТМ жж RE524(220kQ) 断路 
э бы 机 后 无 光 无 声 无 图 ,指示 灯 қ ІШ 7Е521 ( STR- 
海信 TLM4077D жж 电阻 RE524 开路 A6351) 芯片 电压 异常 
海信 TLM40V68P| 红色 指示 灯亮 ,不 开机 电源 电路 中 C839 漏电 
VGHP 电压 偏 低 ( 正 
海信 ТІ.М4236Р а 章 , 无 图 像 ,但 | UPl1@ 脚 内 部 不 良 常 时 为 19. 6V), VGH 


йм 














电压 失常 


的 18V 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
`H ЕН H йн} É — FT Ps: K eb 
海信 TLM4236P 通电 后 电源 指示 灯亮 ,但 不 能 U13( MP2270) 不 良 
开机 
芯片 的 供电 端 
海信 TLM4236P| 无 伴音 с. 处 理 芯片 的 内 核 12V 供电 六 
海信 TLM4268LF| 无 光 无 声 无 图 ,但 指示 灯亮 NE003(STR-X6769 ) 性 能 不 良 
海信 TLM4277 | 按键 失灵 主板 上 电容 C219 失效 
海信 TLM4277 | ”高清 状态 时 彩色 异常 N003( PI5 V330) 内 部 不 良 
海信 TLM4277 | 伴音 时 有 时 无 N600( MSP3400G) 内 部 不 良 
海信 TLM4277 | 图 像 彩色 异常 №015 外 接 晶体 与 电容 不 良 
海信 TLM4277 | 输入 TV 信号 时 无 图 像 高 频 头 损坏 
海信 TLM4277 红色 指示 灯亮 ,但 无 光 无 声 қаны КЕ003 ( STR- X6769 ) 
无 图 损坏 
海信 TLM4277 | 不 能 开机 电感 L046 (STPB3216-121PT) 不 良 
海信 TLM4277 | 红 灯 亮 ,但 用 遥控 开机 无 反应 | N019(29LV040B ) 损坏 
海信 TLM4277 机 黑屏 ,电源 指示 灯 不 亮 N019(29LV040B ) 损坏 
海信 TLM4277 | 无 效 模式 晶振 Z002(20. 25MHz) £ Ë: 
Sas РРР 测 NES51 (1М05%6) ©) 
海信 TLM4277 机 后 无 图 像 МЕ551(1,М2576) 内 部 损坏 ШИЛЕЙ 
海信 TLM4277 | ERR, 无 海信 字符 ,但 NE551(LM2576-5. 0) 损坏 
БЁЛЕ бен 
测 音频 处 理 芯片 
海信 TLM4277 机 后 无 伴音 ,图 像 正 常 电容 C650 失效 N600 ( MSP3400G ) 92, 
@@ 脚 输出 电压 异常 
S = 机 慢 , 交 流 开机 后 近 10min 
海信 TLM4277 BARA H AVI ERG N016(24LC32-SN) 引 脚 开 焊 
海信 TLM4288P| 通电 后 不 能 开机 NE003 损坏 
海信 TLM4288P 机 后 无 图 像 U601 内 部 有 问题 
ТӨН ЖИН ШК 1ДЕ PR. ШІН) a =u 
海信 бй I ШЕ 三 端 稳 压 块 损坏 
海信 TLM4288P 类 后 机 器 黑屏 笃 码 板 上 三 端 稳 压 块 损坏 
ТЕ БЕСТЕН N10 ( TFA9810A ) 外 围 贴 片 电容 
海信 — 21! 
海信 TLMA2V67PK| 个 声 道 有 噪声 C88 .C89 失效 
адыры 子 通道 集成 电路 N010 外 围 晶 振 
海信 TLM4777 | 子 画 面 花屏 , 主 画 面 正常 Z003( JAS20K) 损坏 
背光 驱动 主 芯片 
海信 TLM55V88CP| 无 图 像 .背光 不 亮 ,但 有 声音 | 电容 Св 漏电 U1 C 073648N) ВУ 
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8. 康佳 液晶 电视 


机 型 


对 应 部 位 


备注 








康佳 LC1500B |, 





























Ж Ж КІЛ 









































CPUQ9 脚 复位 端 外 接 电解 电容 C74 



















































































































































































































































































































































































康佳 LC1500B | 示 灯 变 
按 待机 键 无 作用 (22 F/6. ЗУ) 8 E 
康佳 LC-1520 T 机 后 出 现 黑屏 U1000 £ Ë 
ШІ ШАЛ АУ {ТЭЦ ЖЕ ,Н asa y т 
康佳 LC-1520T | 输入 TV 信号 时 无 图 无 声 高 频 头 组 件 有 问题 
输入 TV AV 信号 时 图 像 无 彩 
康佳 LC-1520T | 色 , 但 输入 VGA 信号 时 图 像 彩 | 电容 C832 、C833 对 地 开路 
色 正 常 
A 输入 TV 信号 时 图 声 正常 ,但 мын 
康佳 LC-1520T | 输入 Ay 信号 时 有 图 无 声 U202(TDA7440D) 内 部 损坏 
康佳 LC-1520T 机 后 有 图 像 ,无 伴音 伴音 中 放 集 成 电路 TDA9885 损坏 
康佳 LC-1520T 机 一 段 时 间 后 ,无 伴音 U204(KA7809 ) 损坏 
T 输入 计算 机 УСА 信号 时 无 | 图 像 数 字 处 理 控制 器 0400 
康佳 LC-1520T | 图 像 (GM5010) 内 部 电路 不 良 
РЕ 在 VGA 状态 下 ,图 像 上 、 下 翻 жан 
康佳 CC-15207T 滚 , 不 能 收看 U400 内 部 损坏 
МЫ. 机 后 电源 指示 灯 不 亮 , 整 机 | 电源 厚 膜 块 STR-G5653 ЈЕ R, 
不 工作 300V 滤波 电容 损坏 ,启动 电阻 开路 
ы 通电 后 屏幕 微 亮 , 但 键 控 和 还 х 测 MCU@@ 脚 电压 比 
康佳 LC-1520T | 控 均 不 能 开机 F100 损坏 正常 值 5V JBE 
чел 机 后 电源 指示 灯亮 ,面板 的 | CPU 微 处 理 控 制 器 0501 
康佳 LC-1520T | 控制 按键 失灵 (P89C61X2BA ) 不 良 
ab sl. FT = =H rH уй: Zb 
康佳 IC-1521 | 白 屏 .偶尔 出 现 马赛 克 7 
康佳 LC19AS69 | 接 计 算 机 无 图 像 软件 控制 有 问题 
=° ксы ‚ „| 图 像 处 理 芯片 TDA12136H1 Ё йй 
康佳 LC19AS69 有 时 不 能 开机 ,有 时 开机 日 屏 | 振 24 576MHz 损坏 
妈 像 处 理 芯 片 TDA12136H1 外 接 
< = с 25 
康佳 LC19AS69 | 无 台 电容 漏电 
康佳 LC22ES61| 不 能 定时 , 白 屏 屏 线 排 插 XS301 有 问题 
康佳 LC22ES61 | 无 光 无 图 无 声 , 但 一 直 亮 黄 灯 | 电容 C528 漏电 
JE LC22ES61 | ” 收 不 到 台 V810 B.C 极 短路 
康佳 LC22ES61 | 图像 底 色 偏 白 25V 稳 压 管 ( D305 ) 漏电 
康佳 LC24FS66 | 通电 后 电源 指示 灯 闪 亮 一 下 ,| 程序 存储 器 N506(F16-100HIP) fE 
DC 不 能 开机 序 错误 
康佳 LC26AS12 机 无 图 像 , 但 指示 灯亮 1814 开 焊 
康佳 LC26AS12 | 白 屏 显示 坚 线 ,按键 无 作 1802 损坏 
康佳 LC26AS12 机 保护 熔 丝 管 F800(2A) 断路 
康佳 LC26CS20 | 热机 无 台 N504( MST9U89 AL- LF) 损坏 
康佳 LC26DT68| 有 雪花 点 ,无 图 像 V807 损坏 
RAE LC26ES30 | 有 图 像 ,无 声音 滤波 电容 C210 损坏 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
康佳 LC26ES30| 有 声音 ,无 光栅 灯 管 的 2SK3767 场 效应 晶体 管 损 坏 
康佳 LC26ES30B 机 屏幕 一 闪 无 光 电感 L701 脱 焊 电源 板 号 为 34006383 
康佳 LC26ES60 | HDMI 有 图 像 ,无 声音 HDMI 格式 数据 不 良 
康佳 LC26ES60 | 不 能 开机 N203(7313 ) 损坏 
ЖЕ LC26ES60| 耳机 无 声音 1902 供电 电感 不 良 
ЖЕГЕ өне CUT Y IK Er FE 
康佳 LC26HS81B| 开机 背光 亮 一 下 就 黑屏 47 = 
(DU701 ( OZ9926A ) 供电 及 其 外 围 
康佳 LC26HS81B| ”绿色 指示 灯亮 ,有 伴音 无 背光 | 元 器 件 是 否 有 问题 ;@ 背 光 灯 连接 线 
与 背光 板 上 的 铁 片 打 火 
康佳 LC26HS81B| 冷 机 能 开机 ,但 热机 不 能 开机 | 晶振 Z501 不 良 
i > CPU( N001 W79E632 ) 的 外 挂 数据 
康佳 LC32AS12 机 后 , 缺 红色 存储 器 N002(24C16) 损 坏 
E 开机 图 像 正常 ,但 按键 功能 |” 微 处 理 器 N001 ( W79E632A40P ) 
康佳 LC32AS28 乱 遥控 无 作用 损坏 
康佳 LC32AS28| 不 能 开机 数据 IC(24LC21A) 损坏 
康佳 LC32AS28 机 后 ,图 像 花屏 , 满 屏 竖 线 | 显示 输出 控制 器 的 边 脚 出 现 故障 
康佳 LC32AS28 | 有 声音 ,无 图 像 ,无 背光 ИЙЛЕ ҮТИ Ж 
康佳 LC32BT20 | 满 屏 竖 线 排 阻 RN406 不 良 
康佳 LC32BT20 机 白 屏 ,有 声音 ,无 图 像 ILLE F01 损坏 
康佳 LC32BT20 Ға 党, 但 没有 电子 开关 Х803( AP9435 ) 损坏 
康佳 LC32BT20 | 开机 黑屏 ,背光 灯 不 亮 N833 ( MP1410ES) 损坏 
CO жун, хый, ERIR F801 断路 
RfE P: S020 无 声音 N201( MSP3463G) 损 坏 
SUC | 无 声音 ,图 像 正 党 耳机 孔 损 坏 
康佳 LC32ES62 | ”背光 不 亮 背光 电路 中 0701 ( МХР2071) 不良 | 电源 板 号 为 34006601 
康佳 LC32FS81B | 屡 烧 伴音 功放 扬声器 和 屏 金属 外 过 短路 
康佳 LC32FS81B| 有 图 像 无 伴音 伴音 功放 块 N202 ( LA42205 ) 损坏 
康佳 LC32FS81B| 绿色 指示 灯亮 ,不 开机 主板 上 V812(PMV65XP) 不 良 5Vstbl 输出 失常 
康佳 LC32GS80C 机 黑屏 12V 保险 开路 .电容 C204 已 短路 
与 4 Ж s: = É 
康佳 LC32GS80C| 绿色 指示 灯亮 不 开机 "R ЕЕ ЛЭШ Iñ НЕН RP508 
үз EENET XS644 人 中 脚 SVSTB 外 接 电阻 R604) 主板 上 无 开机 ОМ 
康佳 LC32GS80C| ”红色 指示 灯亮 不 开机 路 OFF 电压 
2 3 面 的 一 站 
B LC32HS01 机 无 光 . i 关 9435 后 面 的 一 贴 片 
电容 短路 
Ке I 内 部 灯 管 工作 时 产生 的 电磁 辐射 
冷 тру 
康佳 LC32HS62B| АНАНЫ ЕШ а эү эв эң 8 632 t nq pp fE 9 E 
几 分 后 图 像 正常 成 的 
ӘЗІЗ H Ha ar ж JE ры 伴音 块 LA42205 © 
康佳 LC32HS62B| 无 声音 音 电 路 中 电容 C928 漏电 ШЕЕ 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
康佳 LC32HS62B| ”背光 不 亮 ,其 余 功能 正常 U701( NXP2071 ) 损坏 
康佳 LC32HS62B| ”无 图 无 声 有 背光 F802 开路 .电容 C206 击 穿 
ee PEE 显示 屏 人 逻辑 板 供电 电路 中 电容 关 管 V801 © 
康佳 LC32HS62B| 不 定时 有 声 .背光 亮 .无 图 像 C863 漏电 电压 失 党 
B Wi 5 上 NB905 烧 坏 , VDB913、 аа 
康佳 LC32TS86C| 三 无 RB918 ҮВ901, RB20. RB912. VDB906 电源 板 型 号 为 3400 
损坏 8015 

га i кызар 微 处 理 器 N001 ( W79E632 ) 的 内 
康佳 LC37AS28 | 无 光栅 ,无 声音 ,无 图 像 核 CPU 损坏 
康佳 LC37BT11| 有 雪花 无 图 像 电容 C132 漏电 
康佳 LC37BT20 | 无 声音 ,图 像 正 常 N201 外 围 电阻 R218 断路 

BF Бе š 已 示 4 亮 аы м 
康佳 LC37BT20 |, 7 Ж, ШЕЛГЕ, ЖШ рот wi 
康佳 LC37BT20| 指示 灯亮 ,无 光 无 声 无 图 电阻 R841 开路 
康佳 LC37BT20| ”图像 正常 ,无 声音 晶体 管 V204 的 C E 极 击 穿 
无 图 像 ,无 声音 , 屏 有 瞳 蓝光 ,| uye Ra tb 
康佳 LC37BT20 字符 显示 为 英文 总 线 中 数据 线 外 接 电 容 击 盆 
a 到 像 不 清 或 无 图 像 .无 声音 
康佳 LC37BT20 有 雪花 点 Жун 电阻 R119 开路 
э 无 图 像 .无 声音 .字符 正常 S 
康佳 LC37BT20 花 点 稀少 噪声 时 有 时 无 R115 开路 
ы 黑屏 ,有 声音 无 图 像 ,指示 灯 | apg = 
康佳 LC37BT20 绿灯 亮 РНТ 晶体 管 V006 HY С.Е 极 短 路 
m 有 声音 ,不 同步 ,有 信号 时 暗 РЕ 
康佳 LC37BT20 屏 . 有 不 同步 的 机 条 故障 电阻 R103 对 地 短路 
康佳 LC37BT20| AV 正常 ,TV 无 图 像 电感 L105 开路 
康佳 LC37BT20 | 一 侧 扬声器 无 声音 电阻 R211 对 地 短路 

指示 灯 绿 灯亮 ,有 声音 ,背光 
康佳 LC37BT20 | 灯亮 ,屏幕 有 暗 蓝光 ,无 图 无 | 晶体 管 V801 的 BE 短路 

字符 
2. 指示 灯 正 常 (绿灯 ) ,转台 有 声 | OH y 
康佳 LC37BT20 音 .无 图 像 屏幕 有 坚 条 电感 L805 开路 
康佳 LC37BT20| 图 上 有 坚 条 电阻 RN010 短路 
Ë 热机 无 台 №301 总 线 的 上 拉 排 阻 RP321 损坏 
Ë 机 正常 ,但 伴音 有 噪声 N202@) .@ 脚 外 接 电容 C231 失效 

康佳 LC37DS30C| 背光 灯亮 ,无 图 像 电感 L828 断路 
康佳 LC37DS30C| 冷 机 无 彩色 晶振 2301(14.318MHz) 损 坏 

马赛 克 , 水 平 点 线 干扰 DDR 内 存 (HY5DU281622ET) 不良 

М ШІ. 2 Er 24 24 
康佳 LC37DS30C Жаз НЕЕ 损坏 
光栅 声音 ,指示 | 2.5V 稳 压 -2. 
康佳 LC37Ds30C ХЭ ,无 图 像 ,无 声音 ,指示 2 5V 稳 压 器 N805(AMS1117-2.5) 
тж 损坏 

ы Е №08 ( AMS1117- ADJ ) 外 围 电阻 
康佳 LC37FS30B | 花屏 R844 不 良 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
N804 ( AMS1117-5. OV ) 外 围场 前 
康佳 LC37FS30B | 无 台 н — . ) 外 围场 效 
康佳 LC37FS30B | 无 声音 V208(3904) JF 
康佳 LC37FS81C| 无 伴音 DDR 存储 部 分 N502 不 良 
康佳 LC37GS80C| 无 图 像 ,有 背光 灯 电容 C862 漏电 
康佳 LC37GS80C| 无 声音 耳机 座 XS606 损坏 
康佳 LC37GS80C 屏 ,伴音 正常 电容 C862 漏电 
康佳 LC371S68N| ”开机 不 定时 背光 办 电容 C762 不 良 


























程序 存储 器 N001 ( W3 


91040АР ) 


































































































































































































康佳 LC40BT20 | 不 能 开机 ,指示 灯 不 亮 | 
损坏 
康佳 LC40BT20 | 无 光栅 ,背光 灯 不 亮 "ІЙ Z301 (28. 322MHz) 性 能 不 良 
康佳 LC42AS28 | 无 声音 伴音 控制 二 极 管 D201 损坏 
a анар 高 压板 上 背光 控制 芯片 ( BD9897FS) 
ЕЕ LC42BT20 | 不 能 开机 与 24V 滤波 电容 损坏 
未 佳 LODDS30D| ? 机 工作 一 段 时 间 后 ,图像 | 控制 管 V804 热 性 能 不 良 
康佳 LC42DS30D| AV1 无 声音 CPU ФЕ ЖЕН ЕН 
康佳 LC42DS30 | 满 屏 干扰 竖 线 N006(281622 ) 开路 
康佳 LC42DTO8| 有 时 黑屏 ,有 时 开机 到 控 反 | 程序 IC(S29GLO32N90TF104) OH 
AC 应 慢 焊 
康佳 LC42DT08 机 一 段 时 间 后 ,死机 _ 程 序 存储 器 N506 ( S29GLOG4NOOTF104 ) 
AC 损坏 
康佳 LC42DT68 、 主 芯 片 QX68 外 围 晶 振 24MHz 
AC Шалы, 损坏 
康佳 LC42F1000 ЕРІН А 排 插 XS644 ОН 
PD 动 开 关机 N501( MSD61981B) 不 良 3.3V 电压 失常 
康佳 ы 不 开机 N506( EN25F80) ЖЫ. 
Мем | 开机 背光 内 О79976@ УКН, C704 KÈ 
МЕГЕ ЕЗІ? SDA 内 部 走 线 漏电 主板 号 为 35014118 






































待机 控制 电路 中 控制 管 V805 
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ЖЕ р 黑屏 ,不 能 开机 (MMBT3904) 不 良 ,电容 C824 (0. 1uF)|XS803@ 脚 无 + 12V 
不 良 电压 输出 

康佳 LC46BT20| 图 像 变 暗 ,并 所 有 ашығы ы 

康佳 LC46GS80 ESKE 功放 MSH9000 外 接 电 容 C209 
DC н (їһЕ/25у)%Җ 

康佳 LC47BT68 不 开机 电源 板 上 F901 烧 断 ,CB910 短路 ， 电源 板 型 号 
BC NW901 短路 为 34005553 

ge : ИЕ ПЕ 测 音频 输出 插座 

康佳 LC47F1000 无 声音 伴音 功放 N202 ( М5Н9010) Е, XS201 .XS202 均 无 电 





PD 














电容 C218(0.22uF/25V ) 漏电 








压 (正常 值 为 5. 8V) 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
EIC MS 绿色 指示 灯亮 ,不 定时 黑屏 “| 电源 板 上 CW966 RÈ 
康佳 rs 绿 屏 电感 835 损坏 
ЭЕ с ТЕРІНІ! „| 主 世 片 QX68 的 外 围 供电 电感 
康佳 LC52DTO8C| ”有 时 开机 有 光 , 有 时 开机 无 光 1401 KÈ 
康佳 LC52DTO8| 无 光栅 ,有 时 可 以 开机 ,但 а 
DC 机 马上 就 死机 N401 ~ N405 虚 焊 
康佳 LC52DTO8 无 声音 4440 的 的 脚 外 接 滤波 电容 C239 
DC ы 不 良 
康佳 „е 热机 死机 晶振 Z001(12MHz) 损坏 
康佳 LC52DT08| 无 声音 (偶尔 有 声音 ,但 音量 Z1010 损坏 
DC 小 ) 
иа 主 芯片 QX68 损坏 
MË ' 不 能 开机 CPU( LPC925F) 损坏 
康佳 LC55FT68 丽 音 处 理 芯 片 3460G 外 接 滤波 电 
热机 时 .声音 杂 
AC 热机 时 ,声音 杂乱 容 C212 损坏 
ЖЕН: 2 无 光栅 ,背光 灯 不 亮 电容 C519 损坏 
| 软件 控制 有 问题 
康佳 LC-TM кс. КҮРТЕ 
1580р 有 声音 无 图 像 逆 变 器 损坏 
康佳 LC-TM БТН 晶体 振荡 器 7301 损坏 或 N301 有 
]SS0P 机 字符 正常 ,但 无 图 像 问题 
康佳 LC-TM | 有 声音 无 图 像 ,液晶 背光 灯 | 、 六 
1580P [ЖЖ а 
эз 收看 一 段 时 间 后 图 像 出 现 拉 жы ss 
E LC- Кеде _ s í. ҮЛ Бере) JEH 
ИРЕТИ amg EMRA, H| N815 ЖҮНДІ R589 ЖЕ о" 
时 出 现 开 机 蓝屏 i и 
康佳 LC-TMI7OOT| ”热机 后 无 图 无 声 , 且 黑 屏 盗 片 电容 C2301 失效 
光 无 声 适配器 指示 
康佳 LC-TM2008| ACASA, ERREA] Xss04 ,数字 板 供电 电路 内 部 短路 
熔 丝 F901(2A) 烧 断 . 电 源 调 整 管 
| БЕЗГЕ V901 ( SPP7N6003 ) 击 穿 , 取样 电阻 
ыы 机 旺 无 光 无 声 无 图 R905 (0. 689/2W ) 和 R906 (0.680/ 
2W) 开 路 
е 2 数字 电路 板 中 N803( РЕС1ЗЕ629) ы. 
3 机 黑屏 且 无 伴音 ,但 红 、 绿 AA +! spa 测 数字 信和 号 电路 板 上 
fE LC- TM2018 | 指示 灯 均 误 4. 时 至 其 号 电路 板 之 间 旦 三 3 3V 与 1 8y 电压 
уна {еа ГЕ 
康佳 LC-TM3008| ”无 图 无 声 нада 测 +5V 电压 为 0V 














内 部 损坏 














































































































































































































































































































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
3 сы 功放 集成 电路 №00 (ТрА1517) @| 图 脚 11.2V 电压 
佳 CTM3008| ЖД 脚 外 围 元 器 件 V2000( BC847) 击 穿 为 0V 
H M JHAR U802( MP1410) @@ 脚 外 接 稳 压 二 极 
ЕНЕ LC- TM3008| ”黑屏 ,但 伴音 正常 管 VD802 短路 
ы OA 5 液晶 显示 控制 处 理 集 成 电路 N501 
康 i Z 满 屏 丝 状 线条 干 A 
ЕНЕ LC-TM3211 图 像 上 有 满 屏 丝 状 线条 干扰 (CM1501 ) 接触 不 良 
康佳 LED22TS98| 按键 失灵 .遥控 不 接收 按键 板 上 的 电容 C6202 损坏 
康佳 LED26HS92| ”黑屏 有 声 DA E D703 .D704(RGB20B) 击 穿 | 305 34006811 
康佳 LED26HS95| ”二 次 不 开机 电阻 R857 开路 
康佳 LED26MS | 热机 后 白 屏 或 满 屏 竖 带 或 坚 е š 测 U2@ 脚 无 3.2V 
97C 线 无 图 复位 IC U2(697AX) 不 良 电压 
康佳 — 不 定时 自动 开关 机 电源 板 上 VDW915 (BAV70) 不 良 
МО ЫТ 背光 灯 电 路 R763 .R755 不 良 
RE LED32F а 
3300СЕ 机 三 无 (一 ) 电源 板 上 FAN6755 损坏 
ЖИЕ LED32F о | 
3000F 机 三 无 (二 ) 保护 电路 上 VD963 ЖЫ 
康佳 LED32IS97N| “按键 错乱 按键 板 上 C6101 .C6102 漏电 
康佳 LED32HS11| „у. Кт 测 3501 (130) Ж 
(MST739 平台 ) 动 开 关机 N501(MST739 ) 损坏 3.3V 电压 
"з ытын СБ 测 主板 排 插 Х5644 
ИЕ LED32 HS11 动 开关 机 N501( MST739 ) K Ë ЭЖЭ 3. ЗҮ 电压 
Ё т үү 
康佳 LED32HS11| 绿色 指示 灯亮 但 背光 不 亮 电源 板 上 FSFR1700 不 良 和 — - PEIA 12y 
BRIE LED32IS97N| Ж №300 引 脚 开 焊 
康佳 LED371S97N 机 无 光栅 ,但 指示 灯亮 FSFR1700 损坏 
№01 9175 1. 33У 
康佳 LED371S97N 机 无 光 电容 C800 失效 电压 、@ 脚 无 12V 输 
入 电压 
ЖҮЗ < Ж r N501 到 主 程 序 №510 
康佳 LED42JS95D| 不 开机 ( K9F2G08UOC) 通信 不 良 
测 背 光板 的 З. ЗУ 
康佳 LED42IS95D 机 无 光 背光 板 上 L2 开路 三 端 稳 压 U7 输入 与 
输出 均 无 电压 
康佳 LED42IS97N| 屏幕 上 有 白色 横 线 干扰 屏幕 的 金属 框 压 到 COF 的 ІС 
康佳 LED42IS97N| 有 时 开机 指示 灯 闪 烁 电源 板 上 FSFR1700L 不 良 无 12 ~24V 输出 
插座 Х5644 О 4 
康佳 LED42MS | „у ТЕ 地 阻 值 失常 (正常 时 
11PD эй Ri Se 正 向 为 无 穷 大 , 反 向 
为 0.58V) 
康佳 LED42MS 机 三 无 电源 板 上 DB902 ( 1N4007 ) 严重 
92DC ЕЕ 漏电 
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(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
康佳 LED42R | 图 像 偏 暗 , 背 光 调 节 时 屏幕 亮 | p REE XS808 © 脚 电 JE 
7000PD | 度 无 变化 排 插 XS502 背面 有 锡 渣 造成 连 焊 БИК 
RE LED42R аны 主板 N501 ( MSD61982BX ) 部 分 
7000PD 图 像 有 干扰 线 LVDS 信和 号 输出 脚 虚 焊 
素 佳 LED42X | _. EN J ШІ N516 Q Ji Ж 
ро = 复位 芯片 N516( AP810) 损坏 жж 
康佳 LED46IS95D| 不 开机 N501( MSD61981B) 引 脚 虚 焊 
康佳 LED46IS95D 机 声音 正常 ,背光 亮 无 显示 | 主 芯片 N501 假 焊 
ды. 无 法 读 取 U 盘 , 且 HUB( 集 线 主板 上 芯片 NU05 (集线器 НОВ) 
康佳 LED46IS97N | 器 )5 个 指示 灯 都 不 亮 国脚 对 地 电阻 RU62 开路 
康佳 LED47IS11 "> BJE tH 测 伴 音 块 N202 
PD( MSD61982 | 无 伴音 ч АЙ V203 损 环 电阻 R208| MsH9010)@ 脚 电压 
机 心 ) 失常 
康佳 LED471S 机 自动 出 现 菜单 或 者 音量 | oaa. PEA 测 排 插 Х5644 @ 脚 
988PD | 自动 变 为 最 小 主 已 片 (MSD61982TX) SMR | sy 电压 仿 低 
测 主 板 电 源 排 插 
康佳 LED55X 二 无 ли 3.3Vstb 产生 电路 中 N806( WL2004 XS803(3) 脚 无 12V 电 
8000D шыны N33G) 损坏 JE.N501 上 无 待机 的 
3.3Vstb 电压 
9. 三 星 液晶 电视 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
机 后 屏幕 右边 背光 正常 左 
=Æ LA32S81B DA Æ MÄ, 然后 保护 ,黑屏 ,声音 | 高 压板 损坏 
正常 
三 星 LA40S81B| 出 现 黑屏 稳 压 电路 U153(1C1117) 5R 
ШЕНІ 有 声音 ,无 图 像 ,白光 无 字符 | 控制 场 效应 晶体 管 IC(4435 ) С 
= 显示 极 连接 10kQ 的 电阻 不 良 
C1140 .C1169 \C1163、 
= 不 能 开机 ,电源 指示 灯 LED 为 = sa C1167.C1174 上 无 DC 
三 星 LA55B650 红色 IC1108 IC1107 IC1109 有 问题 5V 3.3V 1.25V 1 5V. 
1.8V 电压 
Ета 不 能 开机 ,电源 指示 灯 LED 为 | 1С1106 ( MP2363DN ). 1С1104 
三 星 LAJ0OF91BX ,. 0) ( MP2363 DN) 有 问题 
= 不 能 开机 ,电源 指示 灯 LED 为 ын | С1160 上 DC 3.3V 
=H LA70F91BX 0) IC1110(NCP1117DT33T5 ) 有 问题 电压 失常 
10. 松下 液晶 电视 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
松下 TC-32LE 机 正常 ,但 工作 几 分 后 自动 | 给 A 板 供 电 的 稳 压 电路 中 IC853 
80(LH80 机 心 )| 关 机 ,LED 灯亮 жы 





松下 Тс-321Х 








不 能 开机 ,指示 灯 闪 


m 
>j 


500D 


IC1117 不 良 





松下 TC-32LX 








йн БП 














5000 








04075 短路 








301 



























































































































































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
N u 
ШЕГЕРЕ ІТ HEL R386 断路 
500D 
图 像 自 动 状态 时 的 亮度 比 最 
N Ж 
松下 TC-321X 佳 状态 时 要 亮 得 多 ( 正常 时 自动 | 64065 不 良 
50D L 
比 最 佳 稍 亮 ) 
N 5 
А 不 能 开机 14054 断路 
50D 
N S 
PPDY ср ЙІНЕ Ж | X4002 794 
松下 ТС-321Х ЖЕКЕН C4057 不 良 造 成 IC4012 BJ R 信号 
508 显示 字符 发 蓝 色 输入 电压 失常 
N A 
a 有 图 像 , 无 声音 C2544 ( 1000 u F/25V ) 4% 
待机 状态 ,出 现 无 规律 不 能 e 
松下 TC-37LX Bo a IC851( MIP419MD ) @ 脚 外 围 贴 片 
` ， YU E r 12 JE rH 
70D( LHO 机 心 ) 电 又 能 开机 电容 C850(1uFVZ16V ) 漏电 
11. 夏普 液晶 电视 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
夏普 XV-370P | 各 模拟 量 不 能 预 置 ,每 次 开机 РА 
液晶 投影 机 | 不 能 回 到 关机 时 的 设 定 状态 92024 4% 
P 开机 放 像 约 5min 便 显示 出 
Asnay | TEMP ” 字 样 ， 内 动 不 А) 风 房 供电 电路 R751 ЭН 
MDEE |“TEMPp" 炸 灭 ,操作 LED 点 亮 
夏普 XV-530 机 后 投影 灯 可 点 亮 ,屏幕 有 
液晶 投影 机 | 字符 显示 ,但 输入 信号 无 图 像 “| 1C802(M51494L) 损 坏 
机 灯光 正常 ,无 视频 输入 时 
夏普 XV-530 | 显示 蓝屏 .字符 正常 ,但 只 要 一 | 数字 转换 电路 电感 FL1930 表面 有 
液晶 投影 机 | 输入 视频 信号 即 显 示 为 全 绿色 ,| 一 裂缝 
无 图 像 信 号 
夏普 XV-530 机 正常 ,但 屏幕 显示 图 像 对 ЖЫ 
液晶 投影 机 | 比 度 关 С2626(10ҺЕ/16У) 失效 
12. 厦 华 液晶 电视 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 





厦 华 L22A1IK 





开机 无 光栅 .无 图 像 .无 伴音 ， 
指示 灯 不 亮 











熔 丝 FU101 熔断 、 
T101 损坏 








ЖАН 





厦 华 122А1К 











开机 后 无 光志 


伴音 


、 无 图 像 、 无 








电源 启动 电阻 不 良 





厦 华 122А1К 











机 后 无 光栅 .无 
音 ,指示 灯 微 弱 发 光 


5 


1 TE 


R131 不 良 ;误差 放大 器 V102 损 
坏 ; 光 耦 合 器 U103 损坏 ;电阻 R139 
不 良 





厦 华 L22A1K 



































长 


机 后 无 光栅 无 


ы соры. 
音 ,指示 灯亮 


5 


像 .无 介 














N502 © 脚 输出 回路 中 VD501 损 
Ж ‚С503 损坏 .C528 失效 C505 损坏 





厦 华 122А1К 





有 光栅 ,无 图 像 ,无 伴音 





R056 .C514 损坏 
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(2%) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 

厦 华 L22AIK | 光栅 和 图 像 均 正 常 ,但 无 伴音 | +9V 供电 电感 500(68uH) 虚 焊 
厦 华 LC_20Y15 机 后 有 图 无 声 . 放 N504 ( AN17803 ) 内 部 
厦 华 LC-20Y15| 电源 板 无 电源 N501( STR- W6856N) 内 部 不 良 
厦 华 LC-20Y15 ат 出 电压 | N503 性 能 不 良 

厦 华 LC22H8 | 无 画面 (一 ) 主板 上 JP4 线材 不 良 

厦 华 LC22H8 | 无 画面 (二 ) 主板 上 N2 不 良 

厦 华 LC22H8 | 花屏 (一 ) 屏幕 转 接线 不 良 

厦 华 LC22H8 | 花屏 (二 ) PW1306 虚 焊 

厦 华 LC22H8 | 花屏 (三 ) НЕКЕ. R336 不 良 

АЁ LC22H8 | УСА 画面 无 法 校正 主板 上 U23 不 良 

厦 华 LC22H8 机 有 雪花 干扰 红外 接收 板 上 VD901 .R001 不 良 
厦 华 LC22H8 | 无 图 像 (一 ) 高 频 板 上 L110 虚 焊 

厦 华 LC22H8 | 无 图 像 ( 二 ) 高 频 板 上 N1 不 良 

厦 华 LC22H8 | YPbPr 缺 色 高 频 板 上 C241 虚 焊 

厦 华 LC22H8 | YPbPr 偏 绿 高 频 板 上 U12 不 良 

厦 华 LC22H8 | TV 缺 绿色 (一 ) 连接 X7 的 排 线 不 良 

厦 华 LC22H8 | TV 缺 绿 色 (二 ) 高 频 板 上 唱 体 管 V106(2SC1015) 不 良 
厦 华 LC22H8 | йб, 高 频 板 上 R118 脱 焊 

厦 华 LC22H8 | 缺 红色 高 频 板 上 R121 不 良 

厦 华 LC22H8 | ая 高 频 板 上 R125 不 良 

厦 华 LC22H8 | TV 菜单 干扰 屏幕 转 接 线 JP3 不 良 

厦 华 LC22H8 | AV 单 声 道 (一 ) 高 频 板 上 电容 C66 不 良 

厦 华 LC22H8 АУ 单 声 道 (二 ) 高 频 板 上 R207 不 良 

厦 华 LC22H8 | 耳机 无 伴音 主板 上 C53 处 铜 稍 断 

厦 华 LC22H8 | 无 伴音 (一 ) 高 频 板 上 U1l 不 良 ,R124 、R7 脱 焊 
厦 华 LC22H8 | 无 伴音 (二 ) _ 高 频 板 上 N5 ( М5Р34506) К на 

振 不 良 

厦 华 LC22H8 | DDC 不 能 写 高 频 板 上 C231 不 良 

厦 华 LC22H8 | TV 拍打 扭曲 高 频 板 上 G101 不 良 

厦 华 LC22H8 | 死机 主板 上 U18 铜 稍 断 

厦 华 LC22H8 | TV 黑屏 高 频 板 L204 不 良 

厦 华 LC22H8 动 关机 按键 板 上 X501 连 焊 

厦 华 LC22H8 | 无 光栅 (一 ) 背光 板 不 良 或 主板 上 U13 ЖЫ 
厦 华 LC22H8 | 无 光栅 (二 ) 014 不 良 

厦 华 LC22H8 | H2 无 信号 R20 与 地 连 焊 

厦 华 LC22H8 | H3 无 信号 高 频 板 上 ХІ 接触 不 良 

厦 华 LC22H8 | 无 法 升级 U18 引 脚 虚 焊 

厦 华 LC22H8 | 无 法 搜 台 (一 ) 高 频 板 上 C350 一 脚 铜 稍 已 断 
厦 华 LC22H8 | 无 法 搜 台 (二 ) 和 SDA 连 在 一 起 的 V112 不 良 Au еи ) 
厦 华 LC22H8 | 无 法 进行 菜单 操作 背光 板 不 良 

厦 华 LC27U16 | 少 台 或 漏 台  Ш 电感 1503 
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(ж) 
БО 对 应 部 位 ЖЕ 
HUS КИ ЕЙ? (НУ Y н N401 供电 脚 (18V ) 
;插入 耳机 ,耳机 也 无 伴音 | 电源 板 上 FU503 断路 电压 偏 低 














ЖЕНІЛ ШИН 


伴音 处 理 N301( К25159005Р) Ж R 

















机 后 无 光栅 ( 黑 


Іш 








ВЕ) 











电源 板 待机 部 分 中 У505, V506 


不 良 








ША HDMI 信号 后 图 像 正 常 ， 





NA0ID 脚 外 围 复位 控制 管 VA01 
(ВС847) B-E 结 击 穿 























机 后 无 伴音 ,但 图 像 正常 





复位 控制 管 VAO01(BC847 ) 的 B-E 


结 击 穿 


Е 


ШІ D-A 转换 芯片 
NA01 ( CS4340 ) © 脚 
电压 失常 











色 , 其 他 正常 





#5 А №52 60, 69 Е А 0 GS1 
(14. 318МНх) ХЫ 




















ы 





FE ,待机 红色 指示 灯 














关 变 压 器 不 良 








关 小 音量 仍 有 声音 ， 








他 功能 











伴音 处 理 块 №301 ( R2S15900 ) # 
故障 





















































ДЫ 


黑屏 , 熔 丝 FU501 烧 黑 


F LOG0 ,然后 黑屏 | 变压器 损坏 
EDE, K2 FU501 炸 开 | 整流 桥 D502 不 良 
V504 击 穿 导 致 FU501、N501 等 元 








器 件 损坏 











F 机 后 闪 一 下 PRIMA LOGO 
黑屏 ,但 是 有 声音 


24V 输出 电路 中 滤波 电容 (680p.F/ 
25V ) 损坏 








F 机 后 三 无 ,指示 灯亮 











电源 电路 中 电阻 R545 





路 

















于 机 后 背光 灯亮 ,但 无 图 


LVDS 线 不 良 





F 机 , 红 


да, 


>ú 


色 指示 灯 


电源 管理 IC N102 引 脚 虚 焊 





TV AV SV 通道 下 出 现 
闪 或 有 时 无 图 像 ,其 他 通道 

















视频 解码 器 029 外 接 的 晶振 ХЗ 
(20. 25MHz) 不 良 














机 后 HDMI 状态 下 无 图 





像 


N34(MST3383MB ) 内 部 不 良 

















机 后 TV/VIDEO 状态 下 无 


N7(TVP5160) 有 问题 











所 有 通道 均 无 图 像 ,但 有 背光 


N21(SI9933ADY) 本身 不 


x 








背光 插座 择 接 不 良 





调谐 器 TUNAI1 不 良 














背光 插座 插 接 不 良 





F 机 后 无 光栅 ( 黑 
, 屏 不 亮 








yol 





ВЕ) ,指示 灯 





熔 丝 管 FU503 熔断 





% 


音频 /视频 转换 开关 M52797SP 内 
部 不 良 








通电 后 , 整 机 无 反应 


N501( STR-E1565 ) 引 脚 虚 焊 














固定 频率 上 不 动 ,无 











N302(NJW1109 ) 损坏 














电容 C641 失效 











304 















































































































































(Ж) 
机 型 故障 现象 对 应 部 位 备注 
ya А т» H Hš 

E LC37125 机 后 三 无 Б и ІС ( 606) 及 晶振 С101 

= 开机 后 图 像 正 常 ,但 伴音 有 | 功放 N701(TPA3008 ) @/ ZF Bš] ЛЕ 

88 LC37T25 噪音 片 电容 C732 (0.1) 漏电 
厦 华 LC40R35Y 机 画面 有 拖 尾 ,屏幕 有 坚 带 | 逻辑 板 损坏 

Y ч TL = и š £ 二 

厦 华 LC42FTI8 . 机 后 无 光栅 ,电源 指示 | N6(PW238) 外 于 G202 晶振 不 良 

厦 华 LC42FT18 | 有 图 像 ,无 伴音 伴音 功放 集成 电路 NV100 有 问题 

厦 华 LC42FT18 | AV 无 图 像 音频 开关 NW100 内 部 不 良 

кетсек | TV 无 图 , 蓝 异 不 存 台 ; 自动 搜 同步 分 离 电路 中 VZ100、VZ101、 自动 搜 台 时 CPU 未 

索 时 有 图 像 出 现 ,但 不 能 存 台 “|VZ102 及 外 围 元 器 件 有 问题 检测 到 SYNC 信和 号 

_ ЖҮЗЕ 主 电源 开关 机 控制 部 分 N511 
厦 华 LC42HU27| 不 能 开机 ,绿色 指示 灯亮 (LM393) 不 良 

厦 华 LC42R26 | 有 背光 ,无 图 像 LVDS 线 松动 

厦 华 LC42R26 | 无 背光 背光 插座 及 液晶 屏 有 问题 
厦 华 LC42R35Y| 无 图 像 , 背 光亮 NA11 外 围 电容 CA227 漏电 

















开机 有 声音 ,也 能 控制 , 但 


















































































































































厦 华 LC42T18 | Я 背光 板 上 C24 与 C29 有 问题 
i 工作 一 段 时 间 后 屏幕 闪 动 ,但 | 背光 供电 电路 中 电容 C576 、C569 
=P ы 
вира 图 像 画面 不 闪 ,声音 也 正常 (2200uF/35V) 失效 
ІН 1. = 日 2 г 
厦 华 LC47HW Е 开机 后 有 声音 ,但 无 图 像 , = šE ER V470H1 - 103) 有 问题 
36YR 黑屏 
厦 华 LC47R27YD| 开机 屏幕 办 一 下 后 黑屏 背光 板 上 T4 一 次 绕组 烧 坏 
厦 华 LC47T17 | 自动 搜索 时 不 能 存 台 同步 分 离 电 路 中 电容 C422 有 问题 
厦 华 LC47T17 | 开机 后 无 光栅 ,电源 指示 灯亮 | N601(PW218) 外 围 晶振 G701 不 良 
= 
PY 开机 黑屏 ,指示 灯 由 红 变 蓝 色 | qg ЕЛИН МОНЫН КЫ 
任何 信号 通道 下 , MAN 制 都 存 | 7103 ( K72620 ) 外 围 电阻 R129 


厦 华 LCD-32U16 











在 图 像 网 纹 干扰 
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1. ТСТ, L46M61R 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 与 调试 





































































































































































































































































































































































































项 目 内 容 数据 备注 
工厂 快捷 键 开 关 , 生 产 线 调试 完 | 、 
FACTORY-HO ТКЕҮ | ,, ERE GRE 关 
ALWARS ON; 接 交 流 电 开 机 ; 
STAND BY;: 接 交流 电 待机 ; LAST |ALWA 
POWER ON MODE | maME: 接 交流 电 后 保持 上 次 关机 YS ON 
状态 CONFIG 项 
AGC AGC 起 控 点 (请 勿 随意 调整 ) 16 
伴音 过 调制 调节 (请 勿 随意 调 
OEA OpY F 音 过 调制 调节 (请 勿 随意 调 i rr% 
жр pi эш er йз у 3-E кр Р-Н 
ee БЕ TV 端的 增益 (请 勿 随意 调 95 方法 有 两 
55С 展 频 ( 请 勿 随意 调整 ) 3 . : 法 _ 
R OFFSET 红 通 道 偏 移 127 | ЖАТ) ЖЖ ADC | Tv 信和 源 
G OFFSET 绿 通道 偏 移 127 | ADJUST 选项 :选中 需 询 | 下 将 音 
Yams 试 的 信号 源 , 再 选择 | =? a 2 
B OFFSET 蓝 通 道 偏 移 127 GAIN AUTO ЖЕШСЕ L 量 减 小 到 
— 127 | 的 “音量 加 ” 键 ,自动 校 [ОЕА 
G GAIN 绿 通 道 增益 127 | 正 通道 增益 菜单 ,将 
B GAIN 蓝 通道 增益 127 光标 停 在 
BRIGHTO 亮度 调整 (请 勿 随意 调整 ) 77 ч от 
项 E, 然 
BRIGHTI 亮度 调整 (请 勿 随意 调整 ) 78 后 按 9735 
BRIGHT25 亮度 调整 (请 勿 随意 调整 ) 102 (任意 情 
BRIGHT50 亮度 调整 人 请 匆 随 总 调整 ) 127 PICTURE CURVE ЭЙ WAX); 
BRIGHT100 亮度 调整 (请 勿 随意 调整 ) 165 |. Бае = | 另 一 种 方 
ы < = 能 :图 像 亮 度 . 对 比 度 sss, 
CONTRASTO 对 比 度 调整 (请 勿 随意 调整 ) 77 调试 法 是 直接 
CONTRASTI ХЇ HE REVA ЖЕ (WA RE SS Ji ) 78 ш 
CONTRAST25 对 比 度 调 整 ( 请 勿 随意 调整 ) 102 Е Г x 
CONTRAST50 对 比 度 调 整 ( 请 勿 随意 调整 ) 127 CONE 
CONTRAST100 对 比 度 调 整 ( 请 勿 随意 调整 ) 165 FACTORY 
R GAIN 红 通 道 增益 128 HOTKEY 
G GAIN 绿 通道 增益 128 为 “ 开 ” 
B GAIN 监 通道 增益 128 WB( AFM) 功能 : 色 | 时 有 效 ) 
R OFFSET 红 通 道 偏 移 10 | 温 调试 
G OFFSET 绿 通道 偏 移 10 
B OFFSET 蓝 通 道 偏 移 10 
VERSION 软件 版 本 相关 信息 一 
RESET USER DATA 复位 到 出 三 默认 值 一 
FAC. CHAN NEL INIT 工厂 信号 预 置 一 PRODUCTING 
SYSTEM DATA INIT 复位 到 系统 默认 值 (请 勿 随意 调整 ) = 
WARM UP 老化 模式 关 
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2. TCL LCD FLI2200 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 与 调试 



























































































































































3. TCL TV3264-2C 液晶 电视 调试 密码 
























































ш. 内 容 备注 
POWER 开机 状态 
SOURCE 信 源 选择 
DVICON DVI 功能 选择 
及 红 激 励 
G 绿 激励 
B 蓝 激励 
COLORTEMP 色温 值 设 定 
COLDELAY 彩色 延 时 值 
TVGAMA y 校正 值 进入 工厂 莱 单 方法 ;进入 主 菜单 , 按 “ 节 目 减 ” 
A Y ЖЕНЕ 键 选 中 特殊 功能 一 项 ,再 按 密 码 9.7.3.5 进入 工 
FAL -三 快捷 键 开 关 厂 菜单。 将 工厂 菜单 中 FAC 选项 的 值 改 为 ON, 
CORE Шаа 则 退出 菜单 后 , 按 显示 键 即 可 直接 进入 工厂 菜单 ， 
BLKSTRET 黑 电 平 延伸 值 再 按 该 键 ,退出 工厂 菜单 ,此 时 按 密码 进入 同样 
NILINER 非 线性 值 有 效 
STEEP 步 进 值 应 用 机 型 :LCD2026 .LCD1526 
LINE 线 宽 值 
FFI PLL 速度 
FOA 锁 相 速 度 
FOB 锁 相 速度 
хі 声音 曲线 值 
ҮІ 声音 曲线 值 
х2 声音 曲线 值 
Y2 TV 预 放大 值 
























































































































































项 目 内 容 数据 (或 字符 ) 备注 
AUDIO ADJUST 音频 调整 Е 
AUDIO SELECT 画 中 画 音 源 MAIN 
AUTO TUNE 动 调整 ЕЕ 
BASS RE 50 ЖЕ Eh tB WB HU OSD 
TV3264-2C 液晶 电视 的 OS 
L 22 (49 100 н: 
сис а 菜单 的 使 用 如 下 : 
BLUE SCREEN 蓝屏 设置 ON 1. 重复 按 MENU 键 将 显示 
BRIGHTNESS 亮度 Ен 菜单 
CH DEL 频道 增 / 删 =i 2. 用 UP/DOWN 进行 选项 操 
页 道 搜 卖 = 作 或 调整 选 定 选 项 
CH SEARCH 频道 搜索 3. 用 LEFT/RIGHT ЖА T. 3 
СН SWAP 频道 交换 一 单 或 者 可 能 的 功能 
CLOCK 时 钟 50 4. 按 MENU 键 退 出 MENU ( 3 
COLOR 颜色 = 单 ) 
RAST ИТ. 5. 按 MENU 键 进入 主 菜单 ( 主 
CONTAS = OSD ) (在 屏 显示 ) 
FOCUS 聚焦 0 
H POSITION 行 相位 11 
LANGUAGE 语言 设置 ENG 
MANU SCAN 手动 搜索 一 

































































































































































( 续 ) 
项 目 内 容 数据 (或 字符 ) 备注 
PC ADJUST PC 调整 - 
РІР mi rh im jr OFF 
POP 画 外 画 开关 OFF 
POSITION 画 中 画 位 置 1 
RESET 回复 设置 = 
RESET 恢复 设置 = TV3264-2C 液晶 电视 的 OSD 
SATURATION 色 饱 和 度 50 菜单 的 使 用 如 下 : 
SET UP 设置 重复 按 MENU 键 将 显示 
SHARPNESS 锐 度 0 用 UP/DOWN 进行 选项 操 
SLEEP TIMER ШЕШЕНЕ] = 作 或 调整 选 定 选项 
SOURCE 面 中 面 来 源 TV 3. 用 LEFT/RIGHT 进入 子 菜 
SRS SRS 控制 OFF 单 或 者 可 能 的 功能 本 
— 4. 按 MENU 键 退出 MENU ( Ж 
SYSTEM 视频 系统 设置 == 单 ) 
TINT 色彩 50 5. 按 MENU 键 进 入 主 菜单 ( 主 
TREBLE 双重 高 音 50 OSD ) (在 屏 显示 ) 
V POSITION ЖАҒА 28 
VIDEO ADJUST 视频 调整 
VIEW MODE 显示 模式 16:9 
VOLUME 音量 调整 32 
W HEAD PHONE 耳机 控制 OFF 


4. 长 虹 LP06 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 与 调试 




























































































































































































项 目 内 容 数据 (或 字符 ) 备注 
B TMP 蓝 基 色色 温 25 
BACKLIGHT 背光 源 = 
BLACK CALIBRATION 黑色 校准 一 ИККО 7 
BRIGHTNESS 亮度 25 ыо а — 
COLOR BAR 彩 条 信号 = ШЕ: 
СОТОВ ТЕМР 色温 COOL гг 
CONTRAST 对 比 度 25 СЕВ ы та” 
FACTORY RESET 工厂 复位 - .. | 
С ТМР 绿 基色 色温 25 工厂 设置 状态 
GAMMA үш LINEAR POETEI E KR” EME, 
下 \ 左 .右键 进行 工厂 设置 操作 
OPT-AV2 ду? 选项 ок 2. йн TJ RR: PoE 
OPT-AV3 AV3 选项 OFF 上 “开关 ” 键 ,让 液晶 电视 进入 
PICTURE MODE 图 像 状态 BRIGHT | ХА, МАЕ Е 
R TMP 红 基 色色 温 25 2. атай m 
SATURATION 饱和 度 25 
SUB BRIGHTNESS 副 亮度 25 
WHITE CALIBRATION 白色 校准 = 
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5. 长 虹 LS08 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 与 调试 































































































































































































































































































项 目 内 容 数据 (或 字符 ) 备注 
AUTO SEARCH 自动 搜索 (信号 源 为 TV) V+/OK 
自动 颜色 校正 (信号 源 VGA / 
AUTOCOLOR YPBPR /TV) V +/0K 
BALANCE 声音 平衡 (调整 的 值 50, -50,0) V+/V- 
BBE BBE 预 置 (1 代表 预 置 ) V+/V- 
BBE_CONT BBE 增益 设置 (调整 BBE 增益 ) V+/V- 
BBE_PROC BBE 增益 设置 V+/V- 长 虹 液 晶 LS08 机 心 电 视 总 
тт ЕРЕЕН 线 调 整 如 下 : 
CLEAREEPROM 将 存储 的 数据 初始 化 (初始 化 V 4 /OK 1. 进入 工厂 模式 :(1) 在 TV 
Шалы! 模式 下 的 主 荣 单 中 进入 童 锁 菜 音 
жатады 项 , 按 OK 键 调 出 密码 输入 框 
上 井 人 设计 模式 (可 调整 设计 模式 Ж» f Ы 
D МОрЕ 所 有 会 数 ) A AOIN] V+OK | (2) PRHE 982 m F 
序 输入 : 数字 键 7, 红色 键 , 数 
DPF ОРЕ 预 置 (1 代表 预 置 ) V+/V - | FEO, REHE, EM” ,表示 
x= бен 已 进入 工厂 模式 
DVD DVD 预 置 (1 代表 预 置 V+/V- ы V F 
(нн) 2. 工厂 模式 的 调节 方法 :可 
FACTORY OUT 出 厂 设 置 (初始 化 ) V+/OK | 通过 数字 键 直 接 跳 至 所 需 调节 
= 的 项 目 , 也 可 按 P+/P -顺序 
GOLDRATIO 黄金 比 预 置 V+/OK | ' а 
选择 所 调 项 目 。 按 数字 键 时 ， 
HWUC_AGC 调整 AGC V+AV- | 如 果 调 节 的 是 1~9 项 , 则 输入 
, p 对 应 的 数字 键 然后 按 OK 键 
HWUC_BRI 调整 副 亮 度 Ve | s 2 
= ак Ы 调节 的 项 目 索引 号 是 2 位 数 
HWUC_CON 调整 副 对 比 度 V+/V- | 时 , 则 输入 一 个 2 位 数 即 可 。 
= 例如 调节 声音 时 按 数字 键 8 
HWUC_SAT 调整 副 饱 和 度 V+/V- к й I " 
= БЕ Š 可 以 看 到 索引 号 变 成 绿色 , 然 
NEWCOM 新 视 通 设置 (1 代表 预 置 ) V+/V- 百 再 按 ОК 键 , 索 引号 变 为 红 
示 已 经 选择 了 天 ИЖ 
PIPBRIGHTNESS 调节 时 打开 子 画面 у+/у- ё, Feah Е 经 选择 了 对 应 的 声 
音调 节 项 目 
PIVGAONTRAST 调节 时 打开 子 画 V+/V- 
SALESFOR 设置 销售 的 国家 (SALESFOR ) V+/V- 
SOUND SYSTEM 声音 制式 (DKZLILBGZMD) V+/V- 
TRUSURROUND TRUSURROUND 预 置 (1 代表 预 置 ) V+/V- 
VOLUME 音量 大 小 V+/V- 
WHITE BALANCE НЕ V +/0K 














6. 长 虹 LT32510 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 方法 

进入 工厂 模式 : fk MENU 键 ， 出 现 User OSD 菜单 ， 再 依次 按 数字 键 “1、9、9、 
9”， 就 会 出 现 工厂 05р 菜单 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

7. KA LS23 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 方法 

遥控 器 : RP57B。 

进入 工厂 模式 : 进入 静音 状态 ,在 主 菜 单 显 示 期 间 依次 按 数 字 键 “7、2、1、 
7”， 即 可 进入 工厂 模式 。 
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8. 长 虹 LS30 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

进入 工厂 模式 : 在 TV 模式 下 通过 遥控 器 和 本 机 按键 ， 按 如 下 方法 进入 工厂 模式 
单 。 

方法 一 : 首先 将 电视 音量 调 为 零 ， 然 后 按 住 遥 控 器 上 的 “静音 ” 键 不 放 ， 持 续 
3s 后 按 本 机 按键 “菜单 ” 键 即 可 进入 工厂 模式 。 

方法 二 : 在 开机 状态 下 将 音量 调 为 零 ， 按 遥控 器 上 “静音 ” 键 使 整 机 进入 静 
状态 ， 然 后 按 遥 控 器 上 “菜单 ” 键 进 入 主 菜单 ， 再 顺序 输入 数字 键 “0、9、1、2”， 
即 可 进入 工厂 模式 。 

工厂 菜单 及 其 设置 : 注意 通过 工厂 模式 的 11 项 进入 设计 模式 后 ， 按 “节目 +/ 节 
2... 通过 “音量 +/ 音 量 
-” 键 调节 每 个 调节 项 目的 参数 ， 进 入 第 11 项 后 ， 按 “菜单 ” 键 可 退出 当前 调整 项 
目 返回 上 一 л. 

【提示 】 M 模式 下 第 11 项 调整 时 会 清空 存储 的 数据 ， 因 此 ， 若 非 必 须 请 不 要 
调整 。 

9. 创维 8A02 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 和 老化 模式 的 方法 

进入 工厂 模式 : 将 音量 减 到 零 ， 按 住 键 控 板 上 的 音量 减 键 同时 按 遥 控 器 上 的 
屏 显 ” 键 或 者 “返回 ” 键 进入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 : 按 “ 屏 显 ” 键 、“ 返 回 ” 键 均 可 退出 工厂 模式 。 

进入 与 退出 老化 模式 : 进入 工厂 模式 菜单 后 ， 选 择 “ 老 化 模式 ”选项 ， 进 入 老 
化 模式 ; 按 待机 键 可 退出 老化 模式 。 

10. 创维 8DA8 机 心 液晶 电视 进入 / 退 ол O 


Ж 

















IE 










































































进入 工厂 模式 : 中 按 遥 控 器 或 本 机 上 “音量 - ， 使 音量 减 为 零 。@) 在 音量 
菜单 消失 前 ， 按 下 倘 控 器 上 数字 键 中 的 “0、7、0、7” bë E 上 出 现 工厂 菜单 ， 即 
进入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 : 各 调试 项 目 均 完成 以 后 ， 按 遥控 器 上 的 “菜单 ” 键 或 关 掉 电源 ， 
即 可 退出 工厂 模式 。 


老化 模式 的 进入 与 退出 : 中 进入 工厂 模式 ， 按 下 遥控 器 “Al12” 键 ， 可 以 进入 老 
化 模式 。@) 在 老化 模式 下 ， 按 下 遥控 器 “Al12” 键 ， 可 以 退出 老化 模式 。 

11. 创维 8G20、8G21 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 和 老化 模式 的 方法 

进入 工厂 模式 : 按 住 键 控 板 “音量 -” 键 音量 减 到 零 ) ， 同 时 按 下 遥控 器 “ 屏 
显 ” 键 ， 可 以 进入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 : 按 下 遥控 器 “ 屏 显 ” 键 ， 可 以 退出 模式 。 

进入 老化 模式 : 在 工厂 模式 下 ， 按 下 遥控 器 “V12” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 。 

退出 老化 模式 : 在 老化 模式 下 ， 按 下 遥控 器 “V12” 键 ， 可 以 退出 老化 模式 。 

工厂 菜单 中 需要 调试 的 项 目 如 下 : 

1) VGA + COMP2: 选中 该 项 ， 按 “ 信 源 ” 键 ， 程 序 会 自动 选择 到 该 信 源 ， 待 出 
现 提 示 后 ， 再 按 “ 信 源 ” 键 ， 自 动 进行 ADC 校正， 等 待 至 出 现 提示 信息 。 

2) AVI: 选中 该 项 ， 按 “ 信 源 ” 键 ， 程 序 会 自动 选择 到 该 信 源 ， 待 出 现 提 示 后 ， 
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了 按 “ 信 源 ” 键 ， 自 动 进 行 ADC 校正 ， 等 待 至 出 现 提示 信息 。 








3) COMP2 + VGA: 选中 该 项 ， 按 “ 信 源 ” 键 ， 程 序 会 自动 选择 到 该 信 源 ， 待 出 








现 提 示 后 ， 按 “ 信 源 ” 键 ， 自 动 进 行 ADC 校正 ， 等 待 至 出 现 提 示 信 息 。 








4) 进行 白 平 衡 检测 ， 如 发 现 有 偏差 ， 可 调整 以 下 几 项 参数 来 达到 最 佳 效 果 . 
Ф RED (默认 值 为 256)。 

(©) GREEN (默认 值 为 256)。 

@) BLUE (默认 值 为 256) 。 

@ ROffset (默认 值 为 5， 最 好 不 要 改动 ) 。 

© GOffset (默认 值 为 5， 最 好 不 要 改动 ) 。 

© BOffset (默认 值 为 5， 最 好 不 要 改动 ) 。 

12. 创维 8K60 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

进入 工厂 模式 : 按 “ 菜 单 ” 键 和 “交替 ” 键 (三 次 ) 可 进入 工厂 模式 。 按 对 应 数 




















字 键 或 “音量 +/-” 键 选择 ， 按 “频道 +/- ” 键 选择 需 调 整 项 目 ， 按 “音量 +/-” 














键 进行 调整 。 





退出 工厂 模式 : 按 “ 菜 单 ” 键 退出 工厂 模式 。 

13. 创维 8K96 机 心 液晶 电视 的 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 与 调试 
(1) 进入 工厂 模式 的 方法 
1) 用 工 广 和 遥控 器 按 工厂 调试 键 (ЗЕН 键 ) 进入 工厂 模式 。 






























































2) 先 将 伴音 减 到 0， 然 后 按 住 键 控 板 “ 伴 音 -” 键 不 放 ， 再 按 遥 控 器 上 的 “ 屏 
显 ” 键 或 “返回 ” 键 进入 工厂 模式 。 

(2) 退出 工厂 模式 的 方法 

在 工厂 调试 荣 单 下 ， 按 下 还 控 器 “返回 ” 键 ， 或 再 按 一 次 工厂 调试 键 (3F E) 
可 以 退出 工厂 调试 菜单 。 

(3) 工厂 模式 调试 说 明 

І) 按 住 键 控 板 “ 音 量 减 ” 键 〈 音 量 减 到 0) ， 同 时 按 下 遥控 器 “ 屏 显 ” 键 ， 可 
以 进入 工厂 调试 菜单 。 

2) 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 下 工厂 调试 专用 听 控 絮 的 “工厂 调试 ” 键 ， 可 以 进 














入 工厂 调试 菜单 。 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 下 工矿 调试 专用 遥控 器 的 “老化 模式 ” 














键 ， 可 以 进入 老化 模式 。 当 单 键 模式 为 ON 时 ， 按 下 工厂 调试 专用 遥控 器 的 “总 线 ” 
键 ， 可 以 进入 总 线 关 闭 模 式 。 当 单 键 模式 为 OFF 时 ， 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 下 工厂 














调试 专用 遥控 融 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 以 进入 老化 模式 。 当 单 键 模 式 为 OFF 时 ， 在 
工厂 调试 菜单 下 ， 按 下 工厂 调试 专用 遥控 器 的 “总 线 ” 键 ， 可 以 进入 总 线 关 闭 模 式 。 











3) 在 老化 模式 下 ， 按 下 工厂 调试 专用 遥控 需 的 “老化 模式 ” 键 ， 可 以 退出 老化 


模式 。 





4) 在 总 线 关闭 模式 下 ， 按 下 工厂 调试 专用 遥控 器 的 “总 线 ” 键 或 关机 ， 可 以 退 











出 总 线 关 闭 模式 。 





5) 在 工厂 调试 菜单 下 ， 按 下 遥控 器 “ 屏 显 ”或 “工厂 调试 ” 键 ， 可 以 退出 工厂 


调试 菜单 。 
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14. 创维 8M19 机 心 液晶 电视 工厂 模式 进入 与 调试 密码 
























































































































































































































































项 目 内 容 数据 (或 字符 ) 备注 
ADDRI 地 址 选择 00 
ADDR2 地 址 选择 00 
VALUE 寄存 器 的 值 00 
WRITE 写 人 操作 = 
DIRECT 直接 写 人 (ON)/ 手 动 (OFF) OFF 
HSTART 行 起 始 位 置 46 [三 模式 的 进入 与 退出 方 
VSTART 场 起 始 位 置 09 法 : 按 " 音 量 减 " 键 将 音量 调 至 
HSIZE 行 大 小 8D 2 同时 按 下 过 тек з Бы 
显 ” 键 或 按 遥 控 码 0X3F ЖА, 
VSIZE 场 大 小 ЈА 工厂 模式 根 目录 下 , 按 右键 进 
R OFF. 红色 偏 移 量 调整 7F 入 下 一 页 。 按 “ 屏 显 ” 键 ,退出 
G OFF. 绿色 偏 移 量 调整 7F 工厂 模式 
B OFF. 蓝 色 偏 移 量 调整 7F 老化 模式 的 进入 与 退出 方 
В GAIN 红色 增益 量 调整 33 法 : 按 * 音 量 - ” 键 将 音量 调 至 
G GAIN 绿色 增益 量 调整 33 “0” ,同时 按 下 遥控 器 的 “ 交 
B GAIN 蓝 色 增益 量 调整 33 ЕЕЕ Т.) RA T, #4 
AUTOTUNE 白 平衡 自动 调整 一 “ 交 兰 " 键 即 可 进入 老化 模式 ， 
- 按 遥 控 器 上 的 “电源 ” 键 , 进 入 
— Е. 一 “| 待机 ,再 按 * 待 机 " 键 开 机 , 即 
R. 红色 调整 128 可 退出 老化 模式 
G. 绿色 调整 128 
B. 蓝 色 调整 128 
R OFFSET 红色 偏 移 量 调整 10 
G OFFSET 绿色 偏 移 量 调整 10 
B OFFSET 蓝 色 偏 移 量 调整 8 


15. 创维 8M40 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 和 老化 模式 的 方法 

进入 工厂 菜单 : НА, |Н КЕТЕ “ЛЫ” ЖЕСТ) ФЕДЕ 
“工厂 调试 ” 键 (对 应 键 码 3FH) 或 按 信 号 源 ， 再 按 “2、5、8、0” 进 入 。 工 厂 菜单 
根 目录 下 ， 按 导航 键 上 下 键 进入 选择 。 工 厂 菜单 可 以 设置 一 些 特殊 参数 、 芯 片 寄存 器 
的 专业 用 户 设置 菜单 。 

退出 工厂 菜单 : 按 “ 屏 显 ” 键 ， 退 出 工厂 菜单 。 

进入 老化 模式 : 按 音 量 减 到 零 ， 同 时 按 下 遥控 器 的 “静音 ” 键 。 老 化 模式 : pe 
品 在 生产 线 时 需 保 持 的 状态 ， 目 的 是 无 信号 时 不 自动 关机 。 

BUSOFT 模式 : 按 工厂 遥控 器 “总 线 ” 键 (对 应 键 码 3AH) 进入 。BUSOFT Ë 
式 : 在 此 模式 下 ， 电 视 主 板 PC 总 线 上 没有 数据 活动 ， 方 便 调试 。 

16. 创维 8M87 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 和 老化 模式 的 方法 

进入 工厂 菜单 : 按 音 量 减 到 零 ， 同 时 按 下 人 遥控 器 的 “ 屏 显 ” 键 或 按 工厂 遥控 髓 
“工厂 调试 ” 键 (对 应 键 码 3FH) 进入 。 工 厂 菜单 根 目录 下 ， 按 导航 键 右键 进入 下 
一 页 。 

退出 工厂 菜单 : 按 “ 屏 显 ” 键 ， 退 出 工厂 菜单 。 

进入 老化 模式 : 按 音 量 减 到 零 ， 同 时 按 下 人 遥控 器 的 “ 交 蔡 ” 键 , 或 者 在 工厂 菜 
单 下 ， 按 “交替 ” 键 。 
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退出 老化 模式 : ОШТУ ЕМ “ШИ” E, ЖАЙЫЛ, PRR “ТЕЛІ” ЖО, 
即 可 退出 老化 模式 。 

BUSOFF 模式 : 按 工 厂 遥 探 器 “总 线 ” 键 (对 应 键 码 3AH) ЖЛ. 

17. 创维 8SM92 1/2, 8М93 机 心 、8M94 机 心 、8M98 机 心 液 晶 彩 电 进 入 / 退 
出 工厂 模式 和 老化 模式 的 方法 

进入 工厂 模式 : 按 音 量 减 到 零 ， 同 时 按 下 人 遥控 器 的 “ 屏 显 ” 键 或 按 工厂 膛 控 髓 
“工厂 调试 ” 键 (对 应 键 码 3FH) ЖА 

退出 工厂 模式 : 按 “ 屏 显 ” 键 ， 退 出 工厂 菜单 。 

进入 老化 模式 : 按 音 量 减 到 零 ， 同 时 按 下 人 遥控 器 的 “交替 ” 键 , 或 者 在 工厂 菜 
单 下 ， 按 “交替 ” 键 。 

退出 老化 模式 : 按 遥 控 器 的 “电源 键 ”， 进 入 待机 ， 再 按 “ 待 机 ” 键 开 机 ， 即 可 
退出 老化 模式 。 

BUSOFF 模式 : 按 工厂 遥控 器 “总 线 ” 键 (对 应 键 码 3AH) 进入 。 

18. 创维 8R90 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 与 调整 

ЖАТ) Ақ. 按 住 按 键 板 的 “音量 减 键 ”"， 当 音量 减 到 零 后 按 遥 控 右 的 “ 屏 
显 ” 键 〈 或 音量 减 到 零 后 输入 “1、2、3、4”) ЖАТ) Ж, 

工厂 模式 退出 : 按 遥 控 器 的 “ 屏 显 ” 键 即 可 退出 。 

调节 方法 及 数据 : 工厂 菜单 第 一 页 为 Factory, Singlekey 为 单 键 模式 开关 ，White- 
Balan 调节 白 平 衡 ，AUTOcolor 只 能 在 分 量 和 УСА 能 进入 调试 ，ClearEEP 为 清除 存储 
器 ， 按 右键 后 关机 开机 就 会 让 EEPROM 恢复 默认 值 ， 进 入 工厂 后 如 果 在 Factory 没有 
选中 任何 选项 按 右键 两 次 键 进入 MIS 菜单 ， 如 果 Factory 下 有 选中 选项 按 确定 键 后 光 
标 消失 ， 按 右键 两 次 键 进入 mis 菜单 页 ，UART 为 串口 开关 ， 默 认 是 off 的， 如果 需要 
抓 取 打印 信息 ， 需 要 设 为 ON。 

19. 海尔 AX68 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

代表 机 型 : LU47W1. LU42R1. LU52W1, 

АТ) EN: 按 菜单 键 ， 再 按 8893 数字 键 进入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 按 遥 控 器 待机 键 。 

20. 海尔 Genesis 5221 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

IÈR HL Ж!. L42V6-A8SK, L32V6-A8K (时 尚 型 )、L37V6-A8K (时 尚 型 )、 
L42V6-A8D L40V6-A8K. L32A1A-A 等 。 

遥控 器 ， HTR-168。 

工厂 模式 进入 : 依次 按 壳 控 器 的 “菜单 ”+“ 屏 显 ” 键 〈( 屏 显 键 按 四 次 ) 左上 
角 出 现 红色 “M” 字 样 ， 即 进入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 : 按 “ 屏 显 ” 键 退出 工厂 模式 。 

如 果 需 要 进行 程序 复位 : 继续 按 “ 静 音 ” (等 待 几 秒 ,红色 “M” 字 样 变 为 蓝 
色 ) ， 交 流 关 机 再 开机 后 程序 复位 成 功 。 

21. 海尔 Genesis 8125 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 方法 

遥控 器 : HTR-279。 
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进入 工厂 模式 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 再 连续 按 数字 键 “9、4、4、3” 进 入 工厂 
单 。 

22. 海尔 Genesis8538 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 方法 

代表 机 型 L42A18-AK、L37A11-AK、L37A9-AK、L40A11-AK、L37A18-AKD、 
L37A18-AK 等 。 

遥控 器 : HTR-688 、HTR-388A、HTR-388 。 

АТ) БҚ. 按 菜单 键 ， 再 按 数字 键 “9、4、4、3” 进 入 工厂 菜单 ， 在 工厂 
模式 按 “ 菜 单 ” 键 翻 页 ， 按 “节目 +/-” 键 上 下 选择 项 “音量 +/- ” 键 修 改选 ， 
项 的 值 或 执行 当前 项 的 操作 。 

23. 海尔 Genesis8541 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

代表 机 Æ: 132В1‚ L32V6-A8, L26V6-A8, 1А2В1‚ 137Ү6-А8, 126В1, 
L26RIA、L26A8A-A1、LU32W1、L32RIA、L32N1、L37N1、L42RIA、LU32R1、 
L40R1 等 。 

遥控 器 :， HTR388 。 

ЖАТ) ЖҚ, 打开 菜单 ， 然 后 依次 按 数字 键 “8、8、9、3” 进 入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 按 开 关键 或 OK 键 即 可 退出 工厂 模式 。 

24. 海尔 L32A9-AK. L42A9-AK. L42A9A-A. L46A9-AK. L37A12-AKM 
(EX52. ЕХ52 + 机 心 ) 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

遥控 器 :; HTR-688。 

进入 工厂 模式 : 将 音量 减 到 零 ， 按 遥控 器 的 MENU 键 ， 使 主 菜 单 消 失 ， 再 按 遥 
探 吉 音量 减 键 大 约 3s (此 过 程 中 应 一 直 按 着 MENU 键 ) ， 进 入 工厂 状态 后 按 遥 控 器 
MENU 键 ， 在 图 像 主 菜单 下 按 音 量 减 键 即 进入 工厂 状态 。 

退出 工厂 模式 : 将 工厂 菜单 中 Setting 项 中 的 Factory 项 置 为 OFF 即 可 。 

25. 海尔 L32R3 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

进入 工厂 模式 : 在 任 一 模式 下 ， 按 МЕМО 键 呼出 主 菜 单 ， 选 择 图 像 主 菜单 项 ， 
然后 按 数字 键 “8、8、9 、3”， 即 可 进入 工厂 模式 ， 且 在 屏幕 左边 出 现 工 厂 主 菜单 ， 
可 以 进行 相应 操作 。 

退出 工 广 模式 : 在 工厂 模式 下 ， 按 待机 键 即 退出 工厂 模式 ， 不 待机 。 

26. 海尔 L42A9-AD、L40A9-AK (PW118 机 心 ) 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 
方法 

遥控 器 : HTR-688。 

进入 工厂 模式 : 按 “ 菜 单 ” 键 呼出 主 菜单 ， 然 后 依次 按 数 字 键 “9、4、4、3”， 
此 时 菜单 进入 工厂 菜单 模式 ， 荣 单 上 部 会 显示 程序 的 完成 日 期 和 时 间 。 

27. 海尔 L46A9A-A、L42A9-A、L40A9A-AK、L42A11-AK、L32A11- 
AK. Genesis 8532 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

Жєє: HTR-688 、 学 习 型 遥控 需 。 

进 工厂 模式 : 先 按 “菜单 ” 键 ， 再 连续 按 数字 键 “9、4、4、3” 进 入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 : 按 “OK” 键 退出 工厂 模式 。 
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28. 海尔 L47A8A-AK 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 方法 

遥控 器 : 51B。 

进入 工厂 模式 : 按 顺 序 依次 按 “ 屏 显 一 图 像 模 式 一 声音 模式 一 睡眠 ” 键 。 

29. 海尔 L48A9-AK、L46A9-AK (OPLUS 203 机 心 ) 液晶 电视 工厂 模式 的 
进入 方法 

遥控 器 : HTR-688 

进入 工厂 模式 按 POWER #Ë, 使 PDP 处 于 待机 状态 , Ж MUTE +7 +4 +1， 按 
POWER 开机 可 进入 工厂 模式 。 

30. 海尔 MST9U88 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

代表 机 型 . L42A8A-AK。 

МЕҰ: HYF-35G。 

进入 工厂 模式 : 按 顺 序 依次 按 “ 屏 显 一 图 像 模式 一 声音 模式 一 睡眠 ” 键 ， 即 可 
进入 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 按 遥 控 器 待机 键 。 

31. 海尔 Mstar6151 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 方法 

代表 机 型 : L37A9A-AK (М 型)、L32A9A-A (M 型 )、L32A9A-A (ZE) 等 。 

遥控 器 : 本 机 心 使 用 新 HYF-35G 遥控 器 (灰色 ,41 键 ， 与 原 蓝 色 35 键 HYF- 
35G 不 能 通用 ) 

进入 工厂 模式 : 按 顺序 依次 按 “ 屏 显 一 图 像 模式 一 声音 模式 一 睡眠 ” 键 即 可 。 

32. 海尔 MSTER6M69 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

代表 机 型 . LU46R1 ІК26КІ, ІКЗ2КІ, ІКЗТКІ, 、LK42K1 、LK47K1 、LU42KI1 、 
LK40K1. LD40K1. LU37T1, 

遥控 器 :HTR-388。 

进入 工厂 模式 : 在 任 一 模式 下 ， 按 MENU 键 打开 主 菜 单 ， 然 后 依次 输入 数字 键 
“8、8、9、3”， 进 入 工厂 模式 。 在 屏幕 左边 出 现 工厂 主 菜 单 ， 可 以 进行 相应 操作 。 

退出 工厂 模式 : 按 菜单 键 可 以 退出 工厂 模式 或 待机 再 开机 退出 工厂 模式 。 

33. 海尔 MSTER9U88 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

代表 机 型 : LU37W1. LU32W1. LU26W1, 

遥控 器 ， HTR-388。 

ЖАТ.) Жақ, 按 菜单 键 打开 主 菜单 ， 此 时 依次 输入 数字 键 “8、8、9、3” 进 
人 工厂 模式 。 

退出 工厂 模式 : 按 菜单 键 可 以 退出 工厂 模式 或 待机 再 开机 退出 工厂 模式 。 

34. 海尔 PW113 机 心 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 方法 

代表 机 型 : L30CV6-AL1、L30CV6-AL1 、L29V6-AL1 129У6-А8К, 

遥控 器 : HTR-102。 

工厂 模式 进入 : 遥控 器 前 面板 菜单 键 下 方 空白 处 的 右上 角 为 工厂 模式 进入 键 
(需要 将 遥控 器 前 面相 应 位 置 打 开 ) 。 
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35. 海尔 WX68 机 心 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 
代表 机 型 . LR47T1 、LR42T1 。 
遥控 器 : HTR-388。 
进入 工厂 模式 : 按 菜单 键 ， 再 依次 按 数 字 键 “8、8、9、3” 即 可 进入 工厂 模式 。 
А 模式 : 按 遥 控 器 待机 键 。 
6. 海信 TLM32V79KV. TLM37V79KV. TLM40V79PKV. TLM42V79PKV Ж 
4. 模式 的 进入 方法 
进入 工厂 模式 : 用 逐 控 器 ， 按 菜单 键 打 开 主 菜单 ， 按 “节日 +/ -” 键 选中“ 声 
音 ” 选 项 ， 然 后 按 “ 音 量 +” 键 进入 “声音 ”菜单 ， 再 用 “节目 +/-” 键 选中 
“平衡 ”选项 ,在 此 状态 下 依次 按 数字 键 “1、9、6、9” 即 可 进入 工厂 菜单 。 
37. 海信 TLM4288P、TLM4788P о. 模式 的 进入 与 调试 
































































































































项 目 内 容 数据 备注 
RDRV 红 驱 动 增益 220 
GDRV 绿 驱 动 增益 220 
BDRV 蓝 驱 动 增益 220 使 用 遥控 器 , 首先 用 菜单 键 
BRIGHT 亮度 0 т 2. | . 
CONTRAST 对 比 度 145 у ше AA tma 
das 音量 +/-" 键 选中 平衡 
COLOR 色 度 50 项 ,在 此 状态 下 按 下 数字 键 “0、 
RCUT 红 截 止 50 5 .3. 2” 就 可 以 进入 工厂 模式 
GCUT 绿 截止 50 
BCUT 蓝 截止 50 





38. 海信 TLM4628LF、TLM3228LF、TLM3728LF、TLM4028LF 液晶 电视 
调试 密码 
























































项 目 内 容 数据 备注 

R DRV 红 驱 动 增益 10 
G DRV 绿 驱 动 增益 12 
B DRV 蓝 驱 动 增益 10 
R CUT ЖАН 128 
с CUT 绿 截止 128 

B CUT 蓝 截 止 128 在 音量 菜单 下 ,将 平衡 项 置 

BRIGHT_H 高 亮度 80 为 0, 然后 顺序 按 数字 键 “0 .5、 

CONTRAST_H 高 对 比 度 80 3 .2” 即 可 进入 工厂 模式 

ВЕІСНТ 1. 低 亮度 40 
CONTRAST 1, 低 对 比 度 40 
RED COLOR 红 基色 128 
GREEN COLOR 绿 基色 128 
BLUE COLOR 蓝 基色 128 














39. 海信 ТІ.М4729Р, ТІ,М5229Р, ТІ,М4033, ТІ/М3277, ТІ,М3218 液晶 
电视 工厂 模式 的 进入 方法 

进入 工厂 模 式 : 使 用 遥控 器 ， о, 并 用 “节目 +/-” 键 选中 
声音 设置 菜单 ， 然 后 用 “音量 +/- ”选中 平衡 项 ， 在 此 状态 下 ， 按 数字 键 “0、5、 
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3、2” 即 可 进入 工厂 模式 。 
40. 康佳 LC32BT20 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 


进入 工厂 模式 ， Menu + 回 看 键 3 次 。 


退出 工厂 模式 : 按 数 字 键 “6” 退 出 工厂 模式 。 
41. 康佳 LC42AS28、LC37AS28、LC32AS12、LC32AS28、LC26AS12 液晶 
电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 
遥控 器 : KK-Y294N。 
进入 工厂 模式 : 按 遥 控 器 “ 菜 
之 前 按 住 “ 回 看 ” 键 不 放 ，] 
退出 工厂 模式 : 按 “ 菜 单 ” 键 退出 工厂 模式 。 
42. 康佳 LC-TM 系列 液晶 电视 工厂 模式 的 进入 与 调试 











， 屏 幕 显示 荣 单 内 容 ， 
直到 出 现 工厂 数据 为 止 。 





在 “菜单 ”未 消失 




























































































































































































































































































项 目 内 容 数据 备注 
H POSI 行 中 心 调整 位 置 71 
H SIZE 行 宽度 调整 38 
PARALL 平行 四 边 形 失真 校正 7 
PARABO 枕 形 校正 38 
TRAP 梯形 校正 32 
ТОР COR 顶 角 校正 30 
BOT COR 下 角 调 整 32 
BOW 马 形 校正 6 
V POS 场 相位 调整 43 
V SIZE 场 幅 度 调整 90 [三 模式 的 进入 与 退出 方 
V SCORR % S 校正 15 法 :中 进入 方法 是 使 用 用 户 遥 
V LIN ЙЕ EJ ЕКПЕ 18 кейт, РЕЙ LS ЖА” — 
H EHT IFRAME 8 K EP t I Ro k ЖЫН 
失 前 ,连续 按 “ 回 看 ” 键 五 下 ， 
VEHT йа КЖК 0 屏幕 上 显示 “FACTORY 
R GAIN 红 增 益 63 MENU” 字 符 , 表 示 进 入 了 工厂 
G GAIN 绿 增益 63 模式 调试 状态 。 按 遥控 器 “ 回 
B CAIN men 63 看 ” 键 翻 页 , 按 “ 频 道 +/- ” 键 
R CUT 红 截 止 127 л Ну ` 音量 17. Ы 
修改 项 目 数 据 ;@ 退 出 方法 是 
G CUT 绿 截止 127 按 遥 控 回 “菜单 " 键 即 可 
B CUT 蓝 截 止 127 适 用 机 型 .P34TM297、 
SUB BRIGHT 副 亮度 15 SP29TM529 等 
V STOP 场 停止 0 
R GAIN 红 增 益 63 
G GAIN 绿 增益 63 
B GAIN 蓝 增 益 63 
R CUT ЖАК 127 
с CUT 绿 截止 127 
B CUT 蓝 截止 127 
SUB BRIGHT 副 亮 度 15 
V STOP 场 停止 0 
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43. 日 立 液 晶 电 视 进 入 /退出 工厂 模式 的 方法 
ЖАТ Бақ. 按 住 遥 控 器 上 的 菜单 键 ， 再 按 电视 机 上 的 开关 机 键 3 ~4s 即 可 





进入 。 
退出 工厂 模式 : 按 遥 控 需 上 的 退出 键 即 可 。 
44. 三 星 CS-2901AP 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 
进入 工厂 模式 : 在 调整 前 首先 使 电视 机 处 于 待命 状态 ， 然 后 用 遥控 器 依 顺 序 按 下 
“P.STD” 键 、“HELP” 键 、“SLEEP” 键 和 “POWER” 键 。 屏 幕 显示 如 下 主 菜单 : 
Service mode (服务 模式 ) : Adjustment (调整 ); Test Pattern (检测 形式 ); Option byte 

调整 方法 : ТЕ ЕЭК БК, ЖЕР “РА”, “РУ” ЖОО, ЖЖ 
Adjustment 时 ， 再 按 音量 “+ ” 键 ， 则 可 调整 菜单 显示 的 29 个 总 线 调整 项 目 。 

退出 方法 : 在 调整 Adjustment 分 项 中 某 一 项 时 ， 按 遥控 器 “音量 -” 键 ， 当 确定 
一 定数 值 后 ， 应 按 “P V” HE, EGRE E Reset， 再 按 “ 音 量 +” 键 ， 即 可 使 电视 
机 退出 工厂 模式 。 

45. 索尼 KLV-40V380A 液晶 电视 进入 /退出 工厂 模式 的 方法 

进入 工厂 模式 按 待机 ， 再 按 屏 显 键 ， 再 按 “5”， 再 按 “ 音 量 +”， 然 后 遥控 开 
机 ， 即 可 进入 工厂 模式 。 

调整 方法 : 进入 相应 的 调整 项 目 进行 调整 。 

退出 工厂 模式 : 关闭 电源 即 可 退出 。 



















































































#5 ”装机 和 拆 机 技巧 


【问答 1】 如 何 安装 液晶 电视 ? 


1. 液晶 电视 安装 前 的 准备 

1) 安装 架 的 结构 应 保证 液晶 电视 机 安装 后 维护 、 维 修 方便 ， 在 不 破坏 安装 面 、 
安装 架 的 前 提 下 ， 易 于 拆 印 。 

2) 承载 能 力 不 小 于 实际 承载 重量 的 4 倍 。 

3) 液晶 电视 面 的 安装 环境 。 避 开 易 燃气 体 、 易 发 生 泄漏 处 或 有 强烈 气体 的 环 
境 ; 避 开 易 产 生 噪 声 、 振 动 的 位 置 ; 避 开 条 件 恶 劣 (如 油烟 重 、 风 沙 大 、 潮 湿 、 阳 
光 直 射 或 有 高 温 热源 等 ) 的 地 方 ; 避 开 儿童 容易 触及 的 地 方 。 

Д) 液晶 电视 的 供电 电路 ， 其 容量 应 大 于 液晶 电视 机 最 大 电流 值 的 1.5 倍 ， 电 源 
电路 应 安装 断路 器 等 保护 装置 。 

5) 液晶 电视 的 电源 线 及 信和 号 连接 线 应 不 受 拉 伸 和 扭曲 应 力 的 影响 。 

б) 液晶 电视 的 电源 插座 应 为 带 地 线 且 固定 和 专用 插座 ， 插 座 结构 与 液晶 电视 机 
电源 插头 相 匹配 。 

7) 尽量 缩短 机 顶 盒 与 显示 屏 连 接线 的 长 度 。 

8) 观看 距离 为 显示 屏 对 角 线 距离 的 3 ~5 倍 。 

9) 安装 高 度 为 显示 屏 垂 直 法 线 与 视线 夹 角 小 于 15"。 

10) 在 人 流量 较 大 的 公共 场所 壁挂 安装 时 ， 电 视 距 人 和 群 应 不 小 于 1m; 吊 挂 安装 
时 ， 若 电视 下 面 有 人 员 活 动 ， 其 下 部 距 地 面 应 不 小 于 2. 5m。 

11) LCD 屏 前 板 是 玻璃 ， 安 装 时 要 注意 放置 到 位 。 

12) 维修 或 安装 时 ， 必 须 使 用 规格 螺钉 ， 避 免 屏 的 损坏 。 

13) 装 务 时 要 注意 防 侍 ， 必 免 异 物 落 入 屏 和 玻璃 之 间 ， 影 响 收看 效果 。 

14) 对 机 内 用 于 防 振 、 绝 缘 用 的 防护 隔离 板 ， 拆 装 时 注意 保持 完整 以 免 造 成 安 
全 隐患 。 

15) 维修 拆 装 时 ， 注 意 保护 机 壳 勿 被 碰 伤 或 刘 伤 。 

2. 液晶 电视 安装 操作 原则 

装配 LCD 屏 时 若 发 生 电气 故障 和 机 械 应 力 故 障 ， 很 容易 造成 TFT LCD 损坏 。 因 
此 ， 应 遵守 以 下 操作 原则 。 

(1) 了 人 解 电路 原理 

装配 前 应 认真 阅读 产品 说 明 书 ， 熟 悉 所 装配 机 器 的 基本 电路 ， 严 格 按 产品 说 明 书 
所 规定 的 加 载 电源 操作 顺序 进行 作业 。 

(2) 防止 机 械 应 力 

装配 时 ， 应 避免 折 弯 、 扭 曲 、 撞 击 或 重 压 LCD 屏 。 并 通过 四 角 螺 钉 来 固定 ， 以 
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防 LCD 屏 遭 受 物 理应 力 而 造成 损坏 。 

(3) 防 电磁 辐射 

组 装 时 ， 系 统 必 须 进 行 防 辐射 处 理 ， 以 防 电磁 干扰 造成 LCD 不 能 正常 工作 。 

(4) 注意 温度 

LCD 结构 的 物理 性 能 决定 了 LCD 对 温度 有 较 严 格 的 要 求 ， 温 度 太 高 (超过 
40% ) ， 会 导致 LCD 受 损 ; 温度 太 低 ( 低 于 0% ) ， 会 使 LCD 反应 迟缓 ， 长 时 间 低 温 
运行 ， 会 缩短 LCD 的 使 用 寿命 。 

(5) 不 要 接触 TCP 部 分 

TCP 是 LCD 最 脆弱 的 部 分 ， 装 配 时 ， 千 万 不 能 触 碰 ， 和 否则 会 导致 驱动 IC、 内 部 
薄膜 损坏 。 

(6) 不 要 拔 背 光 灯 的 连接 线 

装配 时 ， 不 要 用 拖 背 光 灯 连接 线 的 方式 拿 起 LCD， 当 从 传送 带 上 拿 起 LCD HJ, 
应 双手 握 住 LCD 两 侧 的 金属 框 部 分 。 和 否则 ， 会 造成 连接 线 接触 不 恨 或 损坏 。 

(7) 注意 安装 螺钉 的 规格 和 操作 要 求 

安装 LCD 屏 所 使 用 的 螺钉 的 长 度 必须 符合 说 明 书 的 要 求 ， 如 使 用 电动 螺钉 旋 具 ， 
必须 注意 其 扭力 矩 。 扭 力矩 过 强 或 过 弱 均 可 能 导致 LCD 机 械 损伤 。 

(8) 注意 连接 

LCD 不 完全 连接 会 导致 背光 灯 插 接 器 燃烧 或 造 
成 集成 电路 损坏 ， 连 接 后 必须 进行 检查 确认 。 要 注 
意 将 背光 灯 的 连接 线 置 于 LCD 后 ， 以 防止 背光 灯 的 
插 接 器 划 伤 偏光 镜面 。 

(9) 不 得 在 电源 开启 的 状态 下 去 接 通 或 断 
开 LCD 

LCD 具有 很 多 CMOS 电路 ， 在 电压 不 稳 状 态 下 
非常 脆弱 。 因 此 ， 如 果 需 接 通 或 断 开 时 ， 必 须 先 切 
断 电 源 ， 否 则 会 导致 LCD 损坏 。 

(10) ШЕП 

装配 LCD 时 必须 佩带 静电 手 环 ， 同 时 不 能 直接 用 
手 接触 LCD 的 连接 头 ， 以 防止 静电 而 导致 LCD 损坏 。 

3. 液晶 电视 的 安装 

1) 支架 的 安装 : 按 如 图 5-1 所 示 进 行 连接 。 
图 中 中、 外 处 为 固定 螺钉 。 此 为 座 式 安装 。 

2) ERZI. 按 如 图 5-2 所 示 进 行 安装 。 此 
为 壁 式 安装 。 

3) 连接 好 天 线 : 按 如 图 5-3 所 示 进 行 天 线 的 
连接 。 

4) 机 顶 盒 的 连接 : 按 如 图 5-4 所 示 进 行 机 顶 
盒 的 连接 。 图 5-1 安装 支架 
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电视 机 电视 信号 线 天 线 隔离 器 有 线 电 视 端 接口 


图 5-3 ”天线 的 连接 
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эӣ" "е4 


电视 机 机 顶 


ЕР 


电视 信号 线 天 线 隔 离 器 有 线 信 号 线 端 接口 


图 5-4 机顶盒 的 连接 


【问答 2】 如 何 拆卸 液晶 电视 ? 


以 海尔 IL42A9- A 液晶 电视 为 例 进行 介绍 。 

















1) 按 图 5-5 所 示 拆 下 底座 。 





先 拆 下 六 颗 底座 固定 螺钉 


再 取 下 底座 





5-5 拆 下 底座 


2) 按 图 5-6 所 示 拆 下 音箱 。 


拆 下 音箱 和 
后 盖 的 固定 
螺钉 








露出 扬声器 














图 5-6 拆 下 音箱 


3) 按 图 5-7 所 示 拆 下 后 盖 ， 露出 内 部 电路 板 。 
4) 按 图 5-8 所 示 拆 下 内 部 电路 板 。 
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拆 下 后 盖 螺 钉 






注意 这 几 个 地 方 还 有 螺钉 


取 下 后 盖 


露出 内 部 电路 板 

















图 5-7 拆 下 后 盖 ， 露 出 内 部 电路 板 


拆 下 内 部 电路 板 
侧面 固定 螺钉 





图 5-8 拆 下 内 部 电路 板 
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图 5-9 т 


【提示 】 





USB 板 组 件 





螺钉 
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晶 电视 整 机 解体 图 


TLM4628LF 液 


5-9 海信 








7а 








PoR 代表 电路 


1. 创维 32L01SW (8R10 机 心 ) 液晶 电视 电源 板 (型 号 为 5800-P32TTU- 
0100) 原理 图 ( 见 书后 图 6-1) 

2. TCL LCD32K72 液晶 电视 开关 电源 ( 见 书 后 图 6-2) 

3. 海信 TLM3233H 系列 (1032 板 ) 液晶 电视 电源 电路 图 ( 见 书后 图 6-3 ) 

4. 康佳 LC26HS81B 液晶 电视 开关 电源 ( 见 书后 网 6-4) 

5. 厦 华 LC-42FT18 液晶 电视 电源 板 电路 图 ( 见 图 6-5、 图 6-6) 
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厦 华 LC-42FT18 液晶 电视 电源 板 电路 图 2 


| 6-6 
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第 7 音 液晶 电视 电 控 板 实 物 图 


1. 康佳 LED42MS92DC 液晶 电视 电源 板 〈( 见 图 7-1、 图 7-2) 








图 7-1 康佳 LED42MS92DC 液晶 电视 电源 板 ( 板 号 为 34006817) 正面 








- — as 


7-2 康佳 LED42MS92DC 液晶 电视 电源 板 〈 板 号 为 34006817) 背面 





5 
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2. 康佳 LC24FS66DC 液晶 电视 主板 


康佳 LC24FS66DC 液晶 电视 主板 号 为 33014118 ，MST6M16 ， 配 奇美 屏 ， 故 障 率 较 
其 实物 如 图 7-3 所 示 。 


2} 





7-3 康佳 LC24FS66DC 液晶 电视 主板 实物 
3. 创维 24S1SHM (8M20 机 心 ) 电源 高 压 一 体 板 ( 见 图 7-4、 图 7-5) 
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Аатын 04-уос 
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图 7-4 创维 24S15HM (8M20 机 心 ) 电源 高 压 一 体 板 
( 板 号 为 168P-P24AWN-00、5800-P24AWN-0000) 正面 








5 















图 7-5 创维 24S15HM (8M20 机 心 ) Н 





95205546с2<44 
а A. 一 


电源 高 压 一 体 板 


( 板 号 为 168P-P24AWN-00 、5800-P24AWN-0000) 背面 


4. 创维 42L05HF (8М60 机 心 ) 


ЖЕ 控制 小 板 
于 在 出 现 背光 亮 一 

















液晶 电视 电源 高 压 一 体 板 ( 见 图 7-6) 


驱动 小 板 





ян 


BK- 





7-6 创维 42LO5HF (8М60 机 心 ) 液晶 日 











电视 电源 高 压 一 体 板 〈 板 号 为 5800-P42TLQ-0040) 
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5. TCL LCD40K73 液晶 电视 电源 板 (ILEI 7-7) 





图 7-7 TCL LCD40K73 液晶 电视 电源 板 


6. TCL LCD42B66 液晶 电视 电源 板 ( LES] 7-8) 





7-8 TCL LCD42B66 液晶 电视 电源 板 
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7. K kr LT3712 液晶 电视 主板 (КЩ 7-9) 


Š 
ІЗ 
ё 


Сонан 
信号 送 到 U401 的 


GDH, EFH 
对 U401 进 行 复位 




















长 虹 LT3712 液晶 电视 主板 


图 7-9 


EN25B32-100HCP -E 
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8. 长 虹 LS26 机 心 液晶 电视 主板 与 电源 板 / 高 压 一 体 板 (ILE 7-10, 7-11) 


U29 
AT24CO4N p KE 
存储 HDMI 的 调试 工装 入 


FULL HD 
板 屏 120Hz WXGA 屏 电 


工装 键 控 板 遥控 
idk EY HPHDCP CONI3 CON32 CON17 17903 ” 屏 插 座 JP6 插座 JP27 Е е 
SN74LV405 ШУ 


4. 


U26 24LC64 [SIN 







存储 整 机 控制 程序 A 


U48 4 = 
ЕМ56143С5- Ж Б с è 。 电源 板 
X 视 频 运 放 下 


| | ЖӨЕ 
U47 


AZ358M-E1/LM358DT 04 0101 
° AP1212HSL_13USB U 
频 运 放 供电 及 保护 开关 接口 R2A15112FP HY5DU281 
数字 伴音 功放 


图 7-10 1,526 机 心 液晶 电视 主板 实物 
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图 7-11 电源 板 、 高 压 一 体 板 
9. KAI LT26630X (1530 机 心 ) 液晶 电视 电源 板 ( 见 图 7-12) 








图 7-12 电源 板 (FSP107P-3HF04) 实物 
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10. 海尔 L32N01 液晶 电视 电 控 板 实物 与 接线 ( LES] 7-13) 





CN400 
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WR4 = z 遥控 板 
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图 7-13 海尔 L32N01 液晶 电视 电 控 板 实物 与 接线 
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11. 海信 LED42K11P 液晶 电视 电源 板 ( LES] 7-14) 
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| с аиры 
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7-14 ”海信 LED42K11P 电源 板 实物 
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图 7-16 海信 TLM5229P 液晶 电视 伴音 板 / 信 号 板 (RSAG7. 820. 1012) 
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图 7-17 海信 TLM5229P 液晶 电视 USB 解码 板 (RSAG7. 820. 962) 
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图 7-19 ”海信 TLM5229P 液晶 电视 高 压板 (551520НС24) 
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13. 厦 华 LC-32U25 液晶 电视 电源 板 ( 见 图 7-20) 


7-20 厦 华 LC-32U25 液晶 电视 电源 板 
14. 厦 华 LC-37R26 液晶 电视 背光 板 ( 见 图 7-21) 
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图 7-21 JEME LC-37R26 液晶 电视 背光 板 
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15. 厦 华 LC-42FT18 液晶 电视 高 频 板 ( LES] 7-22) 
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7-22 


厦 华 LC-42FT18 液晶 电视 高 频 板 





343 


16. 厦 华 LC-42FT18 液晶 电视 主板 (И 7-23) 
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7-23 16 LC-42FT18 液晶 电视 主板 


机 械 工业 出 版 社 相关 图 书 推荐 











































































































1 43147 空调 器 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 3 版 ) 

2 41703 智能 手机 维修 一 线 资料 速 查 速 用 55 
3 40906 汽车 电器 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49.9 
4 36655 小 家 电 维 修一 线 资 料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49.8 
5 31824 开关 电源 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49 
6 35398 有 动车 维修 一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 39.8 
7 38448 微波 (光波 ) 炉 维修 一 线 资料 速 查 速 用 48 
8 33082 电磁 炉 维 修一 线 资料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 49.8 
9 33792 彩电 维修 一 线 资 料 速 查 速 用 (第 2 版 ) 59.8 
10 37324 数字 电视 机 项 盒 维 修一 线 资 料 速 查 速 用 39.8 
以 上 图 书 在 全 国 书店 均 有 销售 ， 您 也 可 在 金 书 网 (www. golden-book. com， 电 话 : 
































010-88379639/88379641) 联系 购书 事宜 。 
图 书 内 容 垂询 电话 : 010-88379768 
E-mail: maryxul975@ 163. com 
地 址 : 北京 市 西城 区 百 万 庄 大 街 22 号 
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邮编 : 100037 
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图 6-2 TCL LCD32K72 тің енд 
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图 6-3 海信 TLM3233H 系列 (1032 板 ) 液晶 电视 电源 电路 图 
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6-4 康佳 LC26HS81B 液晶 电视 开关 电源 
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